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cronaca  della  Società 


VI  Congresso  Internazionale  di  Chimica  applicata 

Roma^  20  apinle  -  3  maggio  1900. 


Confonnemente  alla  deliberazione  presa  nelTultiina  seduta  ple- 
naria del  Coiigresiso  di  Berlino  del  IfK);^,  quest'anno  avrà  Iuojto  a 
a  Roma  il  VI  Congresso  Internazionale  <ii  Chimica  apjdicata,  sotto 
l'alto  patronato  di  S.  M.  il  Re  d'Italia 

Il  Congresso  si  riunirà  nel  nuovo  Palazzo  di  Giustizia.  Si  aprirà 
la  sera  del  25  aprile  con  una  riunione  amichevole  tra  i  Congressisti, 
La  mattina  seguente,  2()  aj^rile,  avrà  luogo  la  seduta  uftìciale  d'aper- 
tura, e  nel  medesimo  giorno  si  terià  la  prima  seduta  j)lenaria  per  la 
costituzione  deirUftìcio  di  Presidenza.  Nel  giorno  successivo  27  avranno 
princii)io  le  adunanze  delle  singole  sezioni,  che  continueranno  anche 
nei  giorni  28,  30  aprile  ed  1  e  2  maggio  Oltre  a  queste  adunanze  sa- 
ranno tenute  durante  il  Congresso  delle  conferenze  su  argomenti  ge- 
nerali dal  Moissan,  del  Ramsay,  dal  Witt  e  dal  Frank.  La  giornata 
di  domenica  2^)  aprile  sarà  inijtiegata  in  nna  escursione  nei  dintorni 
di  Roma.  La  seduta  plenaria  di  chiusura  avrà  luogo  il  giorno  IJ  maggio^ 

Il  Congresso  promette  di  riuscire  oltremodo  numeroso  e  dMmi>or- 
tanza  veramente  internazionale. 

Il  Comitato  ordinatore  non  ha  mancato  di  organizzare  il  programma 
del  Congresso  in  modo  da  rendere  vario  ed  attraente  il  soggiorno 
degli  ospiti  a  Roma.  Oltre  ad  un  ufficio  di  informazioni  pei  Congres- 
sisti, il  Comitato  locale  ha  anche  costituito  un  Comitato  di  signore, 
che  avrà  sede  in  apposito  locale,  presso  cui  le  signore  potranno  tro- 
vare tutte  le  indicazioni  e  le  agevolezze  per  poter  visitare  la  città  di 
Roma  ed  i  suoi  dintorni.  Vi  saranno  trattenimenti  e  feste  pei  Con- 
gressisti e  lo  loro  signore  e  due  escursioni,  una  in  Sicilia  e  un'altra 
airisfta  d'Elba  e  ai  soffioni  boraci IVri  della  Toscana. 

I  soci  che  de>idt;rano  i)rendere  jìarte  al  Congresso  sono  pregati  di 
ritornare  debitamente  riempita  aU'rffioio  di  si'gret«'ria  dui  VI  Con- 
gresso Internazionale  di  Chimica  applicata,  che  ha  sede  in  via  Pani- 
sperna  89,  la  domanda  di  adesione  clie  venne  insieme  al  pnjgramma 
provvisorio  spedita  ad  ogni  socio  e  che  si  può  eventualmente  ritirare 
dall'Ufficio  Centrale  e  dai  Comitati  locali.  AU'Utiìcio  Centrale  devono 


essere  dirette  tutte  le  questioni  e  le  comunicazioui  relative  al  Con- 
gresso. La  quota  di  adesione  è  di  L.  20  pei  Congressisti  e  di  L.  15 
per  le  signore.  Ai  Congressisti  le  Ferrovie  dello  »Stato  accordano  una 
riduzione  variabile  del  40  al  60%  sui  prezzi  dei  biglietti  ordinari  a 
seconda  della  lunghezza  (M  percorso.  Ogni  membro  del  Congresso  che 
ne  fa  richiesta  riceve  un  libretto  con  ventiquattro  scontrini,  ciascuno 
dei  quali  dà  diritto  ad  un  biglietto  ferroviario  col  ribasso  indicato. 
Tale  libretto  è  valevole  dall'll  aprilo  al  4  maggio  per  l'auiiata  a  Roma, 
e  dal  2(t  aprile  alTll  giugno  pel  ritorno,  perniottnndo  ai  Congressisti 
che  volessero  prolungare  il  loro  soggiorno  in  Italia,  di  utilizzare  gli 
scontrini  come  credono  avendo  cura  di  far  vistare  il  libretto  dall' L'I- 
ficio  di  Presidenza  e  <li  attener^i  alle  avvertenze  portate   nel  libretti». 


Regolamento  del  Congresso. 


Art.  1.  —  Il  VI  Congresso  Internazionale  di  Chimica  applicata 
posto  sotto  l'alto  patronato  di  S.  M.  il  Re  d'Italia,  avrà  luogo  a  Roma 
nella  primavera  del  liKu;. 

Art.  2.  ^  Tutte  K*  persone  che  prendono  interesse  a  favorire  le 
applicazioni  della  chimica,  possono  essere  membri  del  Congresso. 

Art.  3.  —  I  membri  del  Congresso  sono:  efìettivi,  donatori  e  do- 
natori benemeriti. 

Membri  elettivi  sono  coloro  che  mandano  le  loro  adesioni  al  Se- 
gretario generale,  prima  dell'apertura  del  Congresso  e  durante  il  corso 
di  esso,  ed  avranno  versata  la  quota  di  iscrizione  tissa  di  L.  2(.).  {^\ 

Membri  donatori  sono  le  persone  o  Società  fhe  versano  una  somma 
di  almeno  L.  JW. 

Membri  donatori  benemeriti  sono  quelli  che  versano  una  somma 
di  almeno  L.  1(K.)0. 

Art.  4.  —  L'inscrizione  a  memì)ro  del  Congresso  implica,  da  parte 
dell'inscritto,  il  riconoscimento  del  presente  regolamento. 

Tutti  gli  inscritti  riceveranno  una  tessera  personale,  la  quale  darà 
il  diritto  di  prendere  parte  a  tutte  le  sedute,  alle  riunioni  ed  ai  rice- 
vimenti promossi  dal  Congresso,  di  votare  nelle  sezioni  e  nelTassem- 
blea  generale,  e  di  ricevere  tutti  gli  stampati  relativi  al  C-ongresso, 
compresi  gli  atti  contenenti  le  memorie,  le  comunicazioni  ed  il  reso- 
conto generale.  (-). 


(I)  La  quota  per  le  signore  dd  Cuncrressl.stl  ohe  (lesldcruno  i>artecli>ure  aUc  riu- 
nioni del  Congresso  ò  stabilita  In  L.  15. 

{^)  Le  tessere  dello  Signore  non  danno  diritto  agli  stampati,  alle  pubblicazioni,  nò 
a  votare  nelle  sedute. 
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Soltanto  gli  aderenti  al  Congresso  potranno  presentare  o  fare  pre- 
nentare  memorie  e  prendere  parte  alle  discussioni  nelle  sedute  del 
Congresso. 

I  delegati  delle  pubbliche  Amministrazioni  e  dei  Governi  degli 
Stati  esteri,  godranno  degli  stessi  diritti  dei  membri  del  Congresso. 

Art.  o.  —  I  membri  del  Congresso  sono  pregati  di  farsi  inscrivere 
all'atto  dell'adesione  nelle  Sezioni  a  cui  desiderano  partecipare,  e  di 
indicare  alla  Segreteria,  durante  gli  otto  giorni  prima  dell'inaugura- 
zione del  Congresso,  il  loro  indirizzo  in  Roma. 

Art.  6.  —  Il  Congresso  è  diviso  nelle  seguenti  Sezioni  e  Sotto- 
sezioni : 

I.  Chimica  analitica  -  Apparecchi  e  strumenti. 
II.  Chimica  inorganica  e  industrie  relative. 
Iir.  Metallurgia  e  miniere  -  Esplosivi.  La  Sezione  è  suddivisa   in 
due  Sottosezioni: 

A)  Metallurgia  e  miniere. 
li)  Esplosivi. 

IV.  Chimica  organica  e  industrie  relative.  La  Sezione  è  sudili visa 
in  due  sottosezioni  : 

-4)  Industria  dei  prodotti  organici. 

lì)  Sostanze  coloranti  e  loro  applicazioni. 

V.  Industria  e  chimica  dello  zucchero. 

VI.  Fermentazioni  ed  amidi.  La  Sezione  è  suddivisa  in  due  Sot- 
tosezioni: 

A)  Industria  della  fecola,  dell'amido  e  derivati. 

li)  Fermentazioni,  con  speciale  riguardo  all'enologia. 

VII.  Chimica  agraria. 

Vili.  Igiene  -  Chimica  medica  farmaceutica  -  Bromatologia.     -  La 
Sezione  è  suddivisa  in  tre  Sottosezioni. 
A)  Igiene  e  chimica  medica. 
li)  Chimica  farmaceutica. 
C)  Bromatologia. 

IX.  Fotochimica  -  Fotografia. 
X.  Elettrochimica  -  Chimica  tisica. 

XI.  Diritto,  economia  jiolitica  e  legislazione,  in  relazione  allMn- 
dustria  chimica. 

Art.  7.  —  Le  lingue  ammesse  nelle  discn**sioni  sono:  l'italiana,  la 
francese,  la  tedesca  e  l'inglese.  I  processi  verbali  delle  sedute  saranno 
redatti  in  lingua  italiana. 

Art.  8.  —  Coloro  che  intendono  presentare  lavori  e  comunicazioni 
al  Congresso  dovranno  trasmetterli  al  Segretario  Generale  almeno 
quindici  giorni  prima  dell'apertura  del  Congresso.  I  lavori  dovranno 
essere  redatti  in  una  delle  quattro  lingue  del  Congresso,  e  per  quanto 
è  po.ssibile  dovranno  essere  l)r»?vi  «^  succinti. 

Art.  9.  —  Il  Congresso  comprenderà  delle  adunanze  generali  e 
delle  sedute  delle  singole  Sezioni. 
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Art.  17.  —  Dopo  la  chiusura  del  Congresso  sarà  redatto  un  rap- 
porto generale  contenente  le  memorie  presentate  e  le  decisioni  prese 
nel  Congresso.  Questo  rapporto  sarà  inviato  franco  a  tutti  i  membri 
del  Congresso  (vedi  art.  4). 

Art  18.  —  Tutte  le  questioni  non  previste  dal  presente  regola- 
mento saranno  decise  dairUfficio  di  presidenza  del  Congresso,  il  quale 
rimarrà  in  l'unzione  sino  alla  conclusione  degli  aifari  inerenti  al  pre- 
sente Congresso.  Prima  di  sciogliersi  esso  rimetterà  gli  affari  in  corso 
al  Comitato  organizzatore  del  prossimo  Congresso. 


PROGRAMMA  PROVVISORIO. 

COMITATO  ORDINATORE. 

['residente  onorario:  Sen.  S.  Cannizzaro;  Presidente  elfettico:  Seo. 
E.  Paterno;  Vicepresidenti  :  prof.  G.  Ciamician,  sen.  E.  De  Angeli, 
comm.  I.  Florio,  onor.  E  Maraini,  prof.  A.  Menozzi,  prof.  A.  Piutti, 
ing.  V.  Sclopis;  Membri:  prof,  U.  Al  visi,  prof.  C.  Ampola,  prof.  M.  Ascoli, 
prof.  L.  Balbiano,  ing.  L.  Belloc,  comm.  M.  Besso,  prof.  P.  Blaserna, 
ing.  A.  Bonna,  Cavalieri  Enea,  prof.  A.  (Nielli,  prof.  L.  Danesi,  prof. 
G.  Del  Torre,  dott.  G.  Fabris,  prof.  L.  Francesconi,  onor.  L.  Fusco, 
prof.  G.  Caglio,  prof.  F.  Garelli,  ing.  F.  Gentili,  prof.  G.  Giauoli,  prof. 
I.  Giglioli,  prof.  B.  Oosio,  prof.  D.  Lo  Monaco,  prof.  L.  Luciani,  prof. 
C  Mannelli,  cav.  O.  Masi,  ing.  E.  Matti rolo,  prof.  A.  Mengarini,  cav. 
G.  B.  Miliani,  prof.  A.  Pezzalato,  prof.  R.  Pirotta,  cav.  E.  Ponzi,  ing. 
ir.  Rainati,  prof.  O.  Rebuffat,  ing.  C.  Segré.  prof.  A.  Sella,  comm.  prof. 
B.  Stringher,  prof.  G.  Striiver,  prof.  C.  Ili  piani. 

Segretario:  prof.  V.  Vi  Ila  vecchia;  Tesoriere:  prof.  G.  Giorgi. 


COlVirrATI     OEI^Lli    SEZIONI. 

SEZIONE   L 
Chimica  unaliticn  —  AppnreiThi  e  struinent!» 

Presidente:  prof.  P.  Spica,  Padova.  -  Segretari:  prof.  I.  Bellucci, 
Roma  -  prof.  F.  Gioii t ti,  Roma.  -  Membri:  prof.  G.  Ampola,  Napoli  - 
dott.  G.  Biscaro,  Milano  -  ing.  V.  Calzavara,  Venezia  -  prof.  F.  Can- 
zoneri,   Bari    -  prof.  G.   Carrara,    Milano    -    prof.  F.  Garelli,  Napoli  - 
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COMUNICAZIONI  : 

Sairindustria  dei  concimi  e  del  solfato  di   rame   in    Italia,   prof.    Me- 

nozzi  e  GiaDoli. 
L'industria  dell'acido  borico  in  Italia,  prof.  R.  Nasini. 
L'industria  delle  ceramiche  e  porcellane,  comm.  A.  Richard. 
L'industria  dei  cementi  in  Italia,  C.  Zamboni. 
Ricerche  sopra  questioni  riguardanti  il  i)roces8o  delle  camere  di  piombo 

(Untersuchungen  ùber  Fragen  welche  der  Bleikammerprozess   be- 

treffen),  prof.  G.  Lunge,  Zurigo. 


SEZIONE  III. 
Metallurgia  e  Miniere  —  Esplosivi. 

SOTTOSEZIONK   A), 

Metallurgia  e   miniere. 

Preside?ile  :  E.  Mattìrolo,  ingegnere  capo  nel  R.  Corpo  delle  Mi- 
niere, Roma.  -  Vicepresidente:  ing.  E.  Ferraris,  direttore  della  **  So- 
cietà delle  Miniere  di  Monteponi  „,  Igles  as  (Sardegna).  -  Segre- 
tari: dott.  G.  Gallo,  a.ssistente  alla  Cattedra  di  Chimica  applicata 
nella  R.  Scuola  di  Appi,  per  gli  ingegneri,  Roma  -  dott.  V.  Ponzani, 
assistente  alla  Cattedra  di  Chimica  applicata  nella  li.  Scuola  di  Ap- 
plicazione per  gli  ingegneri,  Torino  -  ing.  R.  Schanzer,  Società  ''  Elba  „. 
Genova.  -  Membri:  ing.  G.  Aichino,  del  R.  Corpo  delle  Miniere,  Roma 
-  ing.  S.  Bertolio,  prof,  di  arte  mineraria  e  di  metallurgia  nel  R.  Isti- 
tuto tecnico  superiore  di  Milano  -  ing.  R.  Bettini,  direttore  generale 
della  "  Società  Alti  Forni,  Fonderie  e  Acciaierie  di  Terni  „,  Roma  - 
ing.  A.  Bonacossa,  prof,  di  arte  mineraria  e  metallurgia  nel  R.  Museo 
industriale  di  Torino  -  ing.  G.  Cappa,  direttore  della  Società  *•  Vieille 
Montagne  „,  Cagliari  •  ing.  C.  Fera,  direttore  generale  della  **  Società 
Siderurgica  di  Savona  ,„  Savona  -  ing.  G.  Giorgis,  prof,  di  Chimica 
applicata  nella  R.  Scuola  di  applicazione  per  gli  ingegneri  in  Roma  - 
ing.  A.  Hennin,  direttore  generale  Hella  "  Società  Elba  „,  Portoferraio 
(Isola  d'Elba)  -  dott.  A.  Lotti,  direttore  delle  fonderie  della  *  Socióté 
des  Mines  des  Bormettes  „  Bormettos  (Var-Francia»  •  ing.  P.  Marengo» 
direttore  generale  della  ^'  Società  Miniere  di  Montecatini  ,.,  Boccheg- 
giano (Grosseto)  -  dott.  C  Montemartiui,  prof,  di  Chimica  applicata 
nella  R.  Scuola  di  applicazione  per  gli  ingegneri  in  Torino  -  ing.  V. 
Novarese,  del  R.  Corpo  delle  Miniere,  Roma  -  ing.  L.  Orlando,  Presi- 
dente della  "  Società  metallurgica  di  Livorno  „,  Livorno  -  ing.  A. 
Spadoni,    direttore  tecnico  della  "  Società  Alti  Forni,  Fonderie  e   Ac- 
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SEZIONE  IV. 
Chimica  organica  e  industrie  relative. 

SOTTOHEZIONE   A), 

Industria  dei  prodotti  organici. 

Presidente:  prof.  G.  Ciamician,  Bologna.  -  Segretari:  prof.  A.  Pera 
touer,  Palermo  -  prof.  G.  Planclier,  Bologna  -  prof.  G.  Brani,  Milano.  - 
Membri:  prof.  A.  Angeli,  Firenze  -  ing.  P.  A.  Barbe,  Ponte'agoscuro 
(Ferrara)  -  dott.  G.  Biscaro,  Milano  -  dott.  A.  Bolis,  Milano  -  dott.  E. 
Candianì,  Milano  -  prof.  G.  Errerà,  Messina  -  prof.  M.  Filetti,  Torino  - 
prof.  G.  Grassi  CristaMì,  Catania  -  prof.  P.  Gucci,  Siena  -  prof.  G.  Maz- 
zara.  Panna  -  prof.  G.  Oddo,  Pavia  •  prof.  A.  Oglialoro  Todaro,  Napoli. 
-  prof.  G.  Pellizzari,  Genova  -  prof.  U.  Schilf,  Firenze  -  dott.  C.  Serono, 
Torino. 

COMUNICAZIONI: 

Sullo  stato  attuale  della  questione  dei  doppi  legami  (IJeber  den  gegen- 

wiirtigen  Stand  der  Frage  nach    der    Natur    der   Doppelbindung), 

prof.  Dr.  Johannes  Thiele,  Trassburg. 
Sull'industria  delle  materie  grasse  in  Italia,  prof.   G.  Gianoll,    Milano. 
Sulla  costituzione  e  sni  prodotti  di  scissione  del  caucciù    (Ueber   den 

Abbau   und   die    Konstitutiou    des   Kautschuks},    prof.    Dr.  diari 

Ilarrifs,  Kiel. 
Sull'Utilizzazione  dell'azoto   atmosferico   per   mezzo   del    calcio   e    del 

bario,  dott.  A.  Piccini,  Pont  St.  Martin  :  Aosta). 
Sui  prodotti  primi  per  l'industria  delle  materie  coloranti  azoiche  (Vor 

producte  fùr  beizenfiirbende  AzofarbstolVe),  prof.  Dr.  Emil  Noelting, 

Miilhausen. 
Sulla  seta  artificiale,  prof.  E.  Alolinari,  Milano. 
Sulle  relazioni  fra  i  caratteri  dei  petroli  dei  giacimenti  antichi  e  quelli 

dei  giacimenti  più  recenti  (Comi)aratiou  of  the  characters    of  pe- 

troleums  of  recent  development  with  that  of  the  older  sources  of 

supply),  Dr.  Clifford  Richardson,  New- York. 
Sui  petroli  italiani,  ing.  V.  Amoretti,  Milano. 
Sulle  sintesi  dei  derivati  dell'acido  barbiturico  e  della  purina   (Ueber 

die  Synthesen    der    Barbitursiiure-und    Purinderivaten),    professor 

Dr.  AVilhelm  Traube,  Berlin. 
SulTindustria  della  carta  iu  Italia,  dott.  C.  Levi,  Milano. 
Snirutilizzazione  del  rame  come  catalizzatore  nelle   sintesi    organiche 

(Sur  Temploi  du  cuivre  comme  catalysateur  dans  les  syuthèses  or- 

ganiquesj,  prof.  Dr.  Fritz  Ulmann,  Charlottenburg. 


.,  \ 
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l.a  selezione  chimica  della  Canna  da  zucchero  (The  cheinical  selection 

of  the  cane),  Dr.  Kobus,  Pekalongan  (Giava). 
Sul  rapporto  tra  la  ricchezza  delle  barbabietole  e  la  purezza  dei  succhi 

di  diffusione  e  delle  masse  cotte   (Les  relations  entre  la   richesse 

des  betteraves    et  la   pureté   des  jus   de  diffusion  et  des   masses 

cuites),  ing.  F.  Sachs,  Bruxelles. 
Studi  comparativi  sopra  l'analisi  dei  prodotti  zuccherati,  prof.  V.  Vil- 

lavecchia  e  dott.  G.  Rossi,  Roma. 


SEZIONE  VI. 

Sottosezione  -4). 
Industrie  della  fecola,  deiramido  e  derivati. 

Ih^esidente:  prof.  I.  Giglioli,  Pisa.  -  Segretario:  dott.  A.  Parrozzani, 
Roma.  -  Membri:  prof.  G.  Bellucci,  Perugia  -  prof.  A.  Berlese,  Firenze  - 
prof.  A.  Borntriiger,  Palermo  -  prof.  D.  Gavazza,  Bologna  -  prof.  S. 
Oettolini,  Cagliari  -  cav.  P.  De  Negri,  Genova  -  prof.  F.  Duprè,  Pe- 
saro -  prof.  Graper,  Padova  -  prof.  A.  Menozzi,  Milano  -  prof.  O.  Mu- 
uerati,  Rovigo  -  ing.  cav.  R.  Nuvoli,  Torino  -  prof.  G.  Pari.«»,  Avellino 
-  prof.  A.  Pasqualini,  Forlì  -  prof,  conte  N.  Passerini  -  prof.  N.  Pel- 
legrini, Sassari  -  prof.  G.  Repaniii,  Voghera  -  dott.  F.  Roncali,  Avel- 
lino -  dott.  U.  Rossi  Ferrigni,  Pi.sa  -  prof.  D.  Sbrozzi,  Padova  -  dott.  F. 
Sesti,  Palermo  -  prof.  M.  Soave,  Torino  -  dott.  N.  Strampelli,  Rieti  - 
prof.  A.  Succi.  Reggio  Emilia  -  cav.  dott.  0.  Tobler,  Pisa  -  dott.  F. 
Todaro,  Modena  -  prof.  C.  Ulpiani,  Roma. 

COMUNICAZIONI: 

1  cereali  in  Sardegna,  prof.  N.  Pellegrini. 

l'n  nuovo  metodo  per  determinare  il  valore  panificativo  delle    farine, 
dott.  F.  Tusini. 

Sottosezione  //;. 
Fermentazioni,  con  speciale  riguardo  all'enologia. 

Pì*esidenle :  ing.  M.  Zecclnni,  direttore  della  R.  Stazione  n^rraria 
di  Torino.  -  Vicepresidenti:  dott.  F.  !Martinotti,  direttore  della  R.  Sta- 
zione enologica  di  Asti  -  conte  prof.  N.  Passerini,  direttore  della  Re- 
gia Scuola  agraria  di  Scan dicci.  -  Segretario  :  prof.  L.  Sostegni,  diret- 
tore della  R.  Scuola  di  Viticoltura  ed  Enologia  di  Alba.  -  Segretari 
aggiunti:  dott.  G.  Paris,  Professore  nella  R.  .Scuola  di  Viticoltura  ed 
Enologia  di  Avellino  -  prof.  V.  Peglion,  Direttore  della  Cattedra  Am- 
bulante di  Agricoltura  di  Ferrara.  -  Membri:  C.  Abrile,  comproprietario 


Comanieazioni  originali 


CONTRIBUTO  ALLO  STUDIO  DEGLI  OLII 
di  E.  Btolinari  ^  tì.  Soncini 

2*  COMUNICAZIONE 

letta  nella  seduta  del  iO  giugno  1005, 
SuU'ozonuro  dell'acido  oleico. 

Nella  prima  comunicazione  fatta  il  primo  d'aprile  {})  abbiamo* 
dimostrato  come  gli  olii,  e  specialmente  l'olio  di  lino,  assorbano 
quantitativamente  l'ozono.  Ci  siamo  allora  prefissi  di  studiare 
l'azione  dell'ozono  sui  sinji^oli  componenti  de^^li  olii  e  dei  <^assi 
e  preparammo  subito  l'ozonuro  dell'acido  oleico  e  quello  clel- 
l'acido  linolico. 

L'acido  oleico  fìssa  esattamente  una  molecola  di  ozono  e 
l'acido  linolico  ne  fìssa  due. 

Vogliamo  ora  riferire  sopra  i  prodotti  di  decomposizione 
dell'ozonuro  dell'acido  oleico  per  arrivare  a  chiarire  la  costitu- 
zione chimica  di  quest'acido,  non  ancora  bene  accertata,  giacche 
alcuni  affermano  che  la  doppia  legatura  in  quest'acido  sia  nel 
mezzo  della  catena  normale:  CH3 .  (CHo), .  CH  :  CH .  (CHs), .  COOH 
ed  altri  ancor  oggi  sostengono  che  sia  verso  l'estremità  della 
catena  CH3  (CH,),3 .  CH  :  CH .  CHg .  COOH ,  il  che  spiegherebbe 
come  si  possa  facilmente  passare  dall'acido  oleico  all'acido  pai- 
mitico,  per  semplice  fusione  con  potassa  caustica. 

Abbiamo  decomposto  l'ozonuro  dell'acido  oleico  in  tre  modi 
diversi  : 

1**  Decompo.sizionè  per  ma  .secca,  —  Lascian<lo  cadere  l'ozo- 
nuro goccia  a  goccia  in  un  matraccio  tubulato  per  distillazione 


<•)  Annuorìu  ti  •Ihi  SwìcU'  Chlmlra  tìl  Milano.  190.'»,  pftg.  HO. 


1 


45 


5*  porzione. 

3,1  2,8  2,1  1,7  1,4  1,1  0,8  0,6 

3,1  5,9  8,0  9J        11,1        12,2        13,-      13,06 

22,05      43,4        58,8        71,3        81,6        89,7        91,6      100,- 

é'*  porzione. 

4,8  4,0  3,3  2,7  2,3  1,9  1,5  1,3 

4,8  8,8        12,1        14,8        17,1        19,-      20,5        21,8 

22,-       40,2        55,5        67,9        77,9        87,1        94,-     100,- 

5**  porzione. 

4,1  3,2  2,75        2,40    200,-        1,70        2,80 

41,—        7,3        10,05      12,45      14,45      16,15      18,95 
21,6        38,5        53,—      65,7        76,2        ^5,2      100,— 

Per  100  di  formaggio,  acidità  volatile  alla  distillazione  cmc.  108. 


ALLA 

CAOSTA. 

3,5 

2,3 

1,7 

1.3 

1,00 

0,7 

0,6 

0,5 

35,— 

5,8 

7,5 

8,8 

9,8 

10,5 

11,1 

11,6 

30,- 

50,— 

64,6 

75,8 

84,5 

90,5 

95,7 

100,— 

6,4 

5,7 

4,3 

3,5 

2,8 

2,2 

1,8 

1,5 

6,4 

12,1 

16,4 

19,9 

22,7 

23,9 

25,7 

28.2 

22,7 

42,9 

58,1 

70,5 

80,5 

88,3 

94,7 

100,- 

6,2 

5,3 

3,9 

3,5 

3- 

2,6 

2,2 

1,8 

6,2 

11,5 

15,4 

18,9 

22,9 

24,5 

27,7 

28,5 

21,7 

40,3 

54,- 

66,3 

76,8 

86,1 

94,7 

100,- 

1,9 

1,1 

1,35 

1,20 

1,05 

0,95 

0,80 

0,70 

1,9 

3,6 

4,95 

6,15 

7,20 

8,15 

8,95 

9,65 

19,7 

37,5 

51,5 

64,2 

75,- 

85,- 

93,2 

100, 

Per  100  di  formaggio,  acidità  volatile  alla  distillazione  cmc.  97,50. 


Che  esistano  dei  bacilli  i  quali  in  vita  strettamente  anaero- 
bica  sono  capaci  di  dare  prodotti  analoghi  a  quelli  che  si  riscon- 
trano costantemente  nei  formaggi  maturi,  lo  proverebbero  le 
seguenti  ricerche  fatte  su  due  colture  in  latte  datemi  dal  Eo- 
della  : 
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Cottura  2^, 

Azoto  totale  nei  filtrato     .    .    .    0,894 
^      ammoniacale 0,126 

Peso  complessivo  dei  sali  di  bario  degli  acidi  volatili  di 
500  cmc.  di  coltura  gr.  2700 

Contenuto  centesimale  in  argento  dei  precipitati  ottenuti 
con  precipitazione  frazionata: 


46,43 

48,38 

48,53 

49,40 

48,27 

48,00 

48,33 

48,06 

48,50 

48,70 

48,33 

49,00 

Gì  acidi  volatili  sono  rappresentati  da  acido  capronico  quasi 
puro. 

Coltura  3^. 

Azoto  totale 0,364% 

jf      ammoniacale    ....    0,112  ,, 

Contenuto  centesimale  in  argento  dei  precipitati: 

54,00  55,17 

54,05  55,40 

54,96 

Predomina  Faoido  butirrico. 


Riassumendo  le  ricerche  sopra  descritte  possiamo  ritenere 
per  certo: 

1**  Nel  formaggio  grana  la  maturazione  è  centrifuga; 

2°  Nei  grana  maturi  la  quantità  di  caseina  solubilizzata 
è  limitata; 

3^  La  quantità  di  ammoniaca  che  si  forma  a  spese  della 
caseina  solubile  è  considerevole:  essa  rappresenta  una  parte  ri- 
levante dell'azoto  solubile; 

4°  Gli  acidi  volatili  sono  rappresentati  da  tracce  di  acidi 
superiori,  dal  capronico,  dairacetico,  con  prevalenza  di  butirrico; 
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Allo  scopo  venne  ese<2:uita  nel  laboratorio  del  Politecnico, 
servendoci  d\m  piccolo  forno  (fornitoci  ft:entilmente  dal  nostro 
prof.  cav.  Luigi  Gabba  sempre  disposto  ad  esserci  utile),  la  cot- 
tura del  pietrame  delle  due  diverse  località  del  8:iaciraento.  Al- 
ternammo gli  strati  del  calcare  ridotto  in  piccoli  pezzi  con  an- 
tracite e  si  spinse  la  cottura  al  rosso  vivo.  Il  prodotto  bagnato 
e  lasciato  stagionare  per  oltre  un  mese,  dopo  accurata  polveriz- 
zazione, in  modo  da  ridurre  a  normale  il  residuo  su  staccio  di 
5KX),  2500  e  4900  maglie  al  cm^.,  diede  i  seguenti  risultati  alle 
prove  di  trazione  e  compressione  per  provini  lasciati  un  giorno 
all'aria  e  27  giorni  sott'acqua. 


Campione  B  —  KE8ISTEXZE. 

Campione  E  —  RESISTENZE. 

1 

re«*o 

1 

Tro/.lone 

Compressione 

Peso 

Trazione 

1 

1 

gr.  165 

;     ,  168 

,   i(;5 

n      166 
r     165 

Kg.  5  p.  cm*. 

?i     <'j5      „ 
r     5,0      „ 

Kg.  74  p.  cm*. 

n      59        „ 

,    54      , 

n     54        , 

„    61       . 

Gr.  160 
„     160 
„     160 
„     160 
.     160 

Kg.5,5p.cm*., 

il    4,         „ 

1   Med.  gr.  166 

Kg.   6,4p.cm.* 

Kg.  58,4  p.cm'. 

Gr.  160 

Kg.4,6p.cin'. 

Dette  resistenze  potrebbero  appena  figurare  per  calce  idrau- 
lica. Abbiamo  sottoposto  il  prodotto  agli  assaggi  di  deformazione 
e  potemmo  dopo  27  giorni  constatare  che  la  superfìcie  dei  dischi 
non  ha  peranco  presentato  traccio  di  deformazione  o  screpola- 
ture. Riservandoci  di  pubblicare  i  risultati  dei  saggi  di  defor- 
mazione che  nel  caso  nostro  andrebbero  difterite  almeno  ad  un 
anno,  possiamo  però  fin  d'ora  dedurre  dai  risultati  di  queste 
esperienze  che,  se  cementi  idraulici  non  disprezzabili  si  possono 
ottenere  da  calcari  dolomitici  qualora  si  abbassi,  secondo  Dycker- 
boli*,  il  modulo  d'idraulicità,  non  è  perù  permesso  scendere  molto 
al  di  sotto  <ìel  detto  limite  1 : 1,2  da  lui  fissato  senza  detrimento 
nella  resistenza  e  qualità  del  materiale. 

Dal  Laboratorio  di  Chimica  Tecnologica 
R.  Istituto  Ternico  Sup."  —  Milano. 
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Eleneo   dei  Soci 


{V  maggio  1906). 


A 


Oatt  deirammiuione 


Abelli  dott.  Xodcsto,   Fabbrica  di  diuamite   Nobel, 

Avigliana  (Torino) 5  nocmìibrc  IS9S, 

AlciatorA  dott.  Antonio^  Laboratorio  di  chimica  ge- 
nerale della  R.. Università,  Genova  .    .    .    .  ^.  'J:i  novembre  1901, 

Amadco  <illns<*pp6,  piazza  Borromeo  8,  Milano    .    .  24  astrile  1S07.. 

Ambrosoll  dott.  tìioTan  Buttista,  Casarza  Ligure  IS  aprite  i90:ì. 

Amoretti  ing.  Tiitorlo^  Pr.  Umberto  7  6i.v,  Milano.  6  noremhè'e  1S97. 

Anelli  dott.  Giuseppe,  Laboratorio  di  chimica  ge- 
nerale della  R.  Università,  Pavia lo  mat/gìo  1893. 

Angeli  prof.  Angelo,  Laboratorio  di  chinìica  farma- 
ceutica della  R.  Università,  Palermo    ....  5  (jiagno  ISif?, 

Appiani    ing.    Giuseppe,    Laboratorio    di    chimica 

agraria,  via  Marsala  8,  Milano 'J-'ì  febbraio  lH9ij, 

Arata  prof.  Fedro,  Laboratorio  chimico  municii)ale, 

Buenos  Aires '2:ì  nocentbre  lH9o. 

Arrigoni  Francesco,  via  Correggio  25,  Milano    .    .  "JS  febbraio  1S95. 

Artinl  prof.  Ettore,  Museo  Civico,  Milano  ....  /.>  maggio  1S9,^. 

AzImontI  Lelio,  Castellanza 21  novembre  19<):i, 

B 

Banfi  prof.  Camillo,  Vimercate 2:ì  febbraio  lS9rj. 

Baroni  dott.  GloTannl,  Laboratorio  di  ricerche  sulla 

seta,  via  Moscova  B;3,  Milano S  marzo  1902. 

Barzanò  ing.  Carlo,  via  S.  Andrea  G,  Milano  ...  9  maggio  lS9(ì, 

Bassi  Carlo,  Stabilimento  Biffi,  via  Tortona  87,  Mi- 
lano     l(t  tnaggio  1895, 

Bassolini  cav.  Edoardo,  corso  Genova  50,  Milano.  .  19  giugno  1S97,. 

Batlagliadott.LnÌgi,Fabbricadi  concimi, Castellanza  /  febbraio  1H99. 

Belasio  dott.  Riccardo,  Laboratorio  di  chimica  or- 
ganica, via  Marsala  8,  Milano 2H  gennaio  190;"», 

Bellandi  Dante,  chimico  colorista,  Seriate  (Bergamo)  7  aprile  1900 

Bellinzona  ing.  Giuseppe,  via  Gorini  14,  Lodi     .    .  ;7  giugno  1895, 

Belloni  dott.  Cesare,  via  Solferino  11,  Milano     .     .  2:ì  febbraio  1895, 


I 


Ct^onaea  della  Società 


Resoconto  delle  sedute. 

Seduta  del  IS  gennaio  1900, 

Ordine  del  giorno:  1^  Comunicazioni  della  Presidenza  —  2^  Rela- 
zione della  Commissione  incaricata  di  fissare  1  requisiti  che  devono 
avere  i  prodotti  puri  del  commercio  -  Parte  IV. 

Presidenza  del  prof.  Gabba.  Aperta  la  seduta,  viene  proclamato 
socio  il  dott.  Giulio  Colfetti  di  Milano  e  vengono  presentate  le  do- 
mande a  soci  dei  signori  dott.  Eugenio  Ginoulhiac,  dott.  Giuseppe 
Brani  di  Milano  e  dott.  Piero  Seassaro  di  Pavia;  dopo  di  che  il  Pre- 
sidente dà  la  parola  al  dott.  Muraro  che  legge  la  relazione  sulla  parte  IV 
del  lavoro  della  Commissione  pei  prodotti  puri  per  analisi. 

Seduta  del  27  gennaio  i906. 

Ordine  del  giorno:  1°  Comunicazioni  della  Presidenza  —  2°G.  Cor- 
nalba:  Ricerche  sulla  maturazione  dei  formaggi  —  B*^  Menin  e  De  Ste- 
fani: Ricerche  sul  tenore  della  magnesia  nei  cementi  —  4^  Menin  e 
De  Stefani:  Studio  di  un  giacimento  di  calcare  atto  alla  produzione 
di  cementi  —  5"  Richiesta  del  Collegio  dei  periti  pel  Concorso  della 
Società  Chimica  alla  compilazione  di  tariffe  per  le  perizie. 

Presidenza  del  prof.  Gabba.  Aperta  la  seduta,  vengono  proclamati 
soci  il  prof.  Giuseppe  Bruni,  il  dott.  Piero  Seassaro  e  il  dott.  Eugenio 
Ginoalhiac,  e  viene  presentata  la  domanda  a  socio  del  dott.  Ercole 
Ternani  ;  in  seguito  il  Presidente  dà  la  parola  al  dott.  Cornalba,  che 
legge  la  sua  nota  sulla  maturazione  dei  formaggi,  e  poi  al  dott.  Menin 
che  comunica  i  risultati  delle  ricerche  fatte  in  unione  al  dott.  De  Ste- 
fani sugli  argomenti  portati  all'ordine  del  giorno. 

Sulla  richiesta  del  Collegio  dei  periti  pel  concorso  della  Società 
Chimica  alla  compilazione  di  tariffe  per  le  perizie  dà  schiarimenti  il 
prof.  Menozzi  : 

Si  è  testé  costituito  un  Collegio  di  periti  che  comprende  persone 
competenti  nei  diversi  rami.  Scopo  del  Collegio  è  di  formare  un  ruolo 
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lEXÀ 


USCITJI. 
Sptts  ordì  nifi  ft  : 

unenti  a  giornali  e  acquisto  di  opere L. 

rio „ 

i  delle  memorie  originali „ 

lena  e  circolari ,, 

postali  e  di  scrittarazione j, 

Tederazione „ 

tra  Ubri „ 

SpM*  «Iraordinarla  : 

jji                                  Federazione n 

di  Roma „ 

I  il                      icorao  1903 „ 

-ondo  di  oatia: 

della  Federazione L. 

ìnza^attiva  1906 „ 


L.        G006     43 


il  segi-elario  G.  Appiani. 


ipo»  ordinarla: 

unenti  a  giornali  e  aci^uisto  di  opere L. 


)  originali    .    .    . 

cria  e  circolari 

tostali  e  di  scritturazione  . 

Federazione 

ra  Ubri 


tpata  straordinaria  : 
,  clidiés,  piccole  speae   . 


U: 


'ondo  di  cassa: 

della  Federaiione L.    Il     ICO  1  —  | 


L.       418i     ■!■ 


Il  legreidfio  0.  Awiani. 
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Detti  risaltati  stanno  in  perfetta  armonia  con  quelli  ottenuti* 
dalle  analisi  dei  principali  cementi  francesi,  inglesi,  tedeschi,  nei 
quali  le  quantità  di  ciascun  elemento  variano  nei  limiti  : 

Silice da  20,30  a  26,10 

Allumina.    .     .    .  „  5,20  „  10,60 

Ossido  di  ferro.    .  „  2,10  „  5,30 

Calce „  58,12  „  67,31 

Magnesia ....  „  0,33  „  2,30 

Acido  solforico.     .  „  0,26  „  1,78 

Normali  sono  pure  gli  indici  di  idraulicità  1,92  e  1,98  com- 
presi appunto  tra  i  prescritti  1,80  e  2,20. 

Però,  tenendo  calcolo  come  l'analisi  chimica,  se  può  da  sola 
scoprire  la  qualità  e  quantità  degli  elementi,  non  Tale  però  a 
stabilirne  il  vero  stato  di  combinazione,  per  la  diversa  attività 
od  assoluta  inerzia,  in  qualche  caso,  di  taluno  degli  elementi 
stessi,  abbiamo  voluto  far  seguire  alle  nostre  ricerche  analitiche 
esperienze  sulle  proprietà  fìsiche  del  prodotto,  che  fu  inoltre 
giudicato  con  varie  prove  di  resistenza.  Si  ricavò  pertanto: 

Un  peso  specifico  ...      di      2,94      2,98 
Densità  apparente.    .    .    Kg.    1,084    1.090 
(dal  peso  di  un  litro  prodotto). 


Grado  di  finezza. 

Residuo  allo  staccio  di    900  maglie  gr.     0,95 

„  2500        „  „  13,50 

„  49(30        „  „   13,40 

Invariabilità  di  volume. 

All'aria:  Nessuna  deformazione. 
Sott'acqua  alla   temperatura  ordinaria:    Nes- 
suna  deformazione. 

Eleìnenii  della  presa  a  15"^. 

Principio  della  presa  ore    1,45'  a    2,30 
Tempo  totale  di  presa  „     14,30  „  15,— 

Colore.  Grigio  cenerino. 
Stì^ttura.  Normale. 
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Dicemmo  però  come  la  roccia  sottoposta  a  cottura,  onde  ot- 
tenere il  cemento  provenisse  da  un'unica  cava  praticata  sul  lato 
settentrionale  a  piedi  del  colle.  Sorgeva  quindi  in  noi  il  dubbio, 
non  giustificato  però  riguardo  alla  continuità,  regolarità,  omo- 
geneità degli  strati  dal  geologo,  che  la  composizione  chimica 
potesse  sensibilmente  variare,  come  spesso  accade,  da  strato  a 
strato. 

In  seguito  ad  opportuni  accordi  stabilimmo  di  far  praticare 
sul  fianco  settentrionale  del  colle,  a  rispettiva  distanza  di  m.  150, 
tre  trincee  perpendicolarmente  alla  direzione  dei  vari  strati,  e 
di  prelevare,  da  ciascuna  trincea,  alcuni  campioni  riferentisi  ai 
vari  strati. 

Le  analisi  di  parte  di  detti  campioni  figurano  nell'unito 
specchietto. 

Si  deduce  pertanto,  dall'esame  delle  rocie  dei  vari  strati,  che 
da  5  strati  si  potrebbe  ricavare  un  prodotto  atto  alla  fabbrica- 
zione di  Portland. 

N.  4  strati  sarebbero  adatti  a  fornire  cementi  a  rapida 
presa. 

N.  1  strato  potrebbe  essere  impiegato  per  ottenere  calce  emi- 
nentemente idraulica. 

Questo  quanto  è  possibile  prevedere  in  base  alla  composi- 
zione chimica  delle  roccie  analizzate,  riserbandoci  ad  avvalorare 
le  nostre  previsioni  con  prove  di  resistenza  del  materiale  per  la 
cui  cottura  si  sta  già  provvedendo  da  persona  pratica,  costruendo 
all'uopo  apposito  nuovo  forno,  e  facendo  inoltre  varie  mesco- 
lanze del  pietrame. 
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commercio,  risaltante  dall'unione  del  latte  di  gran  numero  di 
vacche,  non  si  hanno  oscillazioni  maggiori  di  —  0,54  ■—  0,57  ; 
2**  la  determinazione  del  punto  di  congelamento  è  in  grado,  ese- 
guita in  unione  e  come  complemento  alPanalisi  chimica,  di  for- 
nire preziose  indicazioni  intorno  all'eventuale  annacquamento 
del  latte,  perciò  deve  considerarsi,  in  grazia  specialmente  alla 
facilità  e  semplicità  d'esecuzione,  come  un  ottimo  sussidio  per 
rintracciare  le  falsificazioni. 

Milano  —  Laboratorto  di  Chimica  Agrrarla  della 
R.  Scuola  Superiore  d   Agricoltura. 
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Plancher  G.  e  Tornani  E.  —  Sopra  alcune  condensazioDi  pirroliclie:  Nota  I. 
—  (Idem,  p.  461,  1905). 

L'a-a'-dlmetllplrrolo  dà  con  acetato  di  zinco  una  base  Cj.jlI,7N,  che  proverrebbe 
per  riduzione  della  baso  C]2H]5X,  derivante  dalla  condensazione  di  due  molecole  di 
3-a-dlinetllplrrolo.  Invece  l'a  .^'-dlmetUplrrolo,  tanto  con  addo  acetico  e  polvere  di  zinco, 
quanto  direttamente  con  acetato  di  zinco,  dà  un'altra  buse  isomera  C^Uj^X,  cbo  si  ot- 
tiene per  condensazione,  ma  non  per  ulteriore  riduzione.  Auch<.>  con  acetonlhicetonc  si 
ottiene  dal  a-^'-dlmetilpirrolo  un'altra  base  0|.U,r.N.  (ìli  scheletri  atomici  di  queste  basi 
hanno  una  lontana  analogia  con  quelli  degli  alcaloidi  della  belladonna  dvìVert/throxt/ìon 
ceca.  A.  Coppadoro. 

Mazzara  G.  e  Borgo  A.  —  Nuovo  richerche  intorno  al  dicloropirrolo  ed 
al  diclorodibromopirrolo:  Nota  IX.  —  (Idem,  p.  177,  1905). 

Sono  descritti  1  metodi  di  preparazione  del  dicloropirrolo,  del  dUloroblbromo- 
plrrolo  e  del  metUdlcloroblbromoplrrolo,  e  studiato  il  prodotto  di  ossidazione  di  questo 
ultimo,  cbe  è  Timide  metllblbromoraalelca,  Il  ohe  indica  che  nel  due  predetti  derivati 
alogenatl  del  plrrolo  i  due  atomi  di  dora  si  trovano  ambedue  nel  posti  ia. 

A.  Coppadoro. 

Funaro  A.  e  Barboni  I.  —  Sulla  lecitina  del  vino.  —  (Id.,  p.  4.'3(),  1905). 

La  lecitina  si  può  ritenere  un  costituente  normale  del  vini,  qualunque  ne  sia  li 
colore  e  la  specie.  Non  esiste  neppur  rapporto  fra  la  quantità  di  anidride  fosforica 
totale  e  quella  contenuta  nella  lecitina:  (^  nep[iuro  fra  la  ricclit^z/.a  alcoollca  e  la  quan- 
tità di  fosforo  organico  solubile.  Sombra  che  i  vini  ro.^si  Mleiio  più  ricchi  in  lecitina  del 
bianchi.  I.a  lecitina  si  trova  nella  polpa  delPuva,  oltre  che  nel  semi.  Esn>a  si  riscontra 
anche  nel  vini  fatti  con  mosto  cotto  e  con  alcool  aggiunto,  come  per  cs.  li  Marsala. 

A.  Coppadoro. 

Roncagliolo  C.  —  Derivati  idrazinici   dell'o-amidobenzaldeide.  —  (Idem, 
p.  510,  1905). 

I  tentativi  per  ottenere  una  catena  chiusa  a  sette  atomi,  con  più  di  un  doppio 
legame,  facendo  agiro  le  monoacllldrazldl  sulla  o-amldobenzaldelde,  non  riuscirono: 
perchè  al  ottiene  composti  del  tipo  seguente: 

/■•       /CH=N 

I 
NH 

\/\nu,  cor 
e  anche  o-amldobenzalazlna: 

N  =  ClICg  11^  —  Nir. 
N  =  ClIOo  U4  —  MI- 


Chimica  analitica. 

Chlleoottl  A.  e  Rozzi  A.  ^  Sulla  determinazione  elettrolitica  del  molib- 
deno. —  {Gazz,  Chiììu  IL,  XXXV,  parte  I,  p.  228,  1905). 

Confermata  Tesattezza  del  metodo  Kollock-Smltli  ]>er  dosare  elettroliticamente  lì 
molibdeno  In  soluzioni  di  mollbdatl  acldltlcato  con  H.so,,  gli  A  A.  trovano  che  per  otte- 
nere una  buona  precipitazione  lo  soluzioni  non  devono  (>dsere  meno  di  V'iou  nò  più  di  1,0 
nor.  rispetto  airil!S04.  Che  la  presenza  di  sali  alcalini  ]»uò  portare  a  risultati  troppo 
eleratl,  perchè  In  certi  casi  gli  alcali  precipitano  iii.sieme  al  Mo.  In  presenza  di  piccole 
quantità  di  saU  alcalini  si  evita  questo  Inconveniente  aciditlcando  la  soluz.  con  u,4o,5% 
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cato  sviluppo  di  alcune  industrie  da  noi  al  poco  interessamento  degli 
scienziati  italiani,  e  alle  osservazioni  del  prof.  Komer  che  ritiene  il  suc- 
cesso industriale  della  Germania  dipendente  dall'intesa  cordiale  fra 
scienziati  ed  industriali,  ricorda  e  propugna  la  istituzione  di  laboratori 
per  ricerche. 


Seduta  del  :ìO  giugno  1906. 

Ordine  del  giorno:  1.  Comunicazioni  della  presidenza.  ^  2.  G.  Magri  : 
Una  nuova  forma  di  dializzatore. 

Presiede  il  prof.  Kòmer.  Letto  e  approvato  il  verbale  della  pre- 
cedente seduta  viene  comunicata  la  lettera  di  ringraziamento  del 
prof.  Villavecchia  alla  votazione  fatta  in  suo  nome  in  una  delle  pre- 
cedenti sedute. 

In  assenza  del  dott.  Magri  la  nota  sul  nuovo  dializzatore  viene 
letta  dal  segretario. 


/. 


f 
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appena  uno  svolgimento  gasoso;  gli  elettrodi  leggerissimamente 
anneriscono  e  il  liquido  subisce  appena  un  leggero  imbrunimento 
per  effetto  della  soluzione  e  disgregazione  del  platino. 

Raddoppiando  la  densità  di  corrente  si  comincia  ad  osser- 
vare una  piccola  formazione  di  clorato. 


Tabella  I. 

ND,oo  =  108  Amp.  med.        I  med.  =  8,24  Amp. 
Superficie  elettrodi  =  3  cm.*  Distanza  —  1  cm. 


Tempo 
In  minuti 


15 

30' 

45' 


Tem- 
peratura 

57* 
54*» 
50*» 


Amp. -ore 

0,81 
1,02 
2,4B 


Na  ClOa 


Aumento 
trovato 


Aumento 
calcolato 


0,0080  0,0080      0,5361 

0,0055    1  -  0,0025      0,5361 
0,0032    i  —  0,0023      0,5361 


Rendimento 
corr.  «0 


1,49 


Gli  elettrodi  sono  anneriti,  il  liquido  è  leggermente  ingial- 
lito. La  quantità  di  clorato  formatasi  nei  primi  15  minuti,  viene 
quindi  a  diminuire,  poiché,  in  seguito  alla  platinatura  degli  elet- 
trodi, ha  luogo  un  abbassamento  della  densità  di  corrente,  il 
<5he  ha  per  effetto  di  aumentare  il  potere  riducente  dell'idrogeno 
che  si  svolge. 

La  quantità  di  clorato  e  il  rendimento  crescono  colPaumen- 
tare  della  densità  di  corrente,  come  si  vede  dalle  esperienze  se- 
guenti : 

Tabella  II. 

NDjoo  =  216  Amp.    I  med.  =  6,48  Amp.    Superficie  elettroldi  =  3  cm*. 

Distanza  =  1  cm. 


Tempo 
In  minuti 

Tem- 
peratura 

Amp.-ore 

Na  CIO3 

Aumento 
trovato 

Aumento 
calcolato 

Rendimento 
corr.  o/o 

15' 

67° 

1,62 

0,0453 

0,0453 

1,0722 

4,22 

1         30' 

57» 

3,24 

0,0676 

0,0223 

1,0722 

2,08 

45' 

60* 

4,86 

0,0918 

0,0242 

1,0722 

2,26 

60' 

60° 

6,48 

0,1121 

0,0203 

1,0722 

1,89 

75' 

64» 

8,10 

0,1082 

—  (),(X)39 

1,0722 
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nuovi,  mai  adoperati.  Nelle  esperienze  precedenti  (tranne  che 
nella  prima)  servirono  gli  elettrodi  già  usati,  a  cui  veniva  tolto 
il  nero  di  platino  che  li  ricopriva  e  che  poscia  venivano  arro- 
ventati. 


ND 


100 


Tabella  V. 
324  Amp.        I  med.  =  6,48  Amp. 


Saperfìcie  elettrodi  =  2  cm*.        Distanza  =  1  cm. 


1 

Tempo 
m  minati 

Tem- 
peratura 

Amp.-ore 

Na  ClOs 
gr. 

Aumento 
trovato 

Aumento 
calcolato 

Rendimento 
corr.  % 

80' 

òr 

3,24 

0,1021 

0,1021 

2,1444 

4,76 

45' 

58*' 

4,86 

0,1306 

0,0285 

1,0722 

2,66 

60' 

59^ 

6,48 

0,1538 

0,0232 

1,0722 

2,16 

90' 

ò^ 

9,72 

0,1887 

0,0349 

2,1444 

1,62 

Gli  elettrodi  sono  diventati  completamente  neri,  ma  pur 
tuttavia,  come  nel  caso  precedente  e  nei  seguenti,  continua  la 
formazione  del  clorato,  benché  con  rendimenti  molto  esigui. 


Tabella  VI. 

ND|oo  =  405  Amp.        I  med.  =  8  Amp. 
Superficie  elettrodi  =  2  cm*.        Distanza  =  1  cm. 


j 

Tempo 

1   In  minuti 

1 

Tem- 
peratura 

Amp.'Oro 

Na  ClOs 
gr. 

Aumento 
trovato 

Aumento 
calcolato 

Rendimento 
corr.  % 

16' 

òr 

2 

0,1438 

0,1438 

1,3238 

1 

10,86 

30' 

59*» 

4 

0,2313 

0,0875 

1,3238 

6,61 

45' 

59*> 

6 

0,3033 

0,0720 

1,3238 

6,44 

60* 

61« 

8 

0,3767 

0,0734 

1,3238 

6,64 

75' 

60^ 

10 

0,4501 

0,0734 

1,3238 

6,54 

90' 

59<> 

12 

0,4991 

0,0490 

1,3238 

3,70 

105' 

61° 

14 

0,6576 

0,0585 

1,3238 

4,46 

135' 

1 

61« 

18 

0,6583 

0,1007 

2,6476 

3,80 

!       160' 

70*> 

24 

0,7985 

0,1402 

1     3,9714 

1 

3,63 

.^£.-  .^. 
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tità  di  cromato  (*),  la  cui  azione  si  spiega  ammettendo  al  catodo 
la  formazione  di  un  leggerissimo  strato  di  ossido  idrato  di  cromo, 
che  funziona  come  diaframma,  impedendo  airidrogeno,  che  si 
libera,  di  ridurre  il  clorato  già  formatosi  {^), 

Anche  usando  le  correnti  alternate,  si  nota  un  migliore  ren- 
dimento. 

Fu  usata  una  soluzione  contenente  in  250  cm'*.  di  acqua, 
80  grammi  di  Na  CI,  2  gr.  di  Na2  CO3  cristallizzato  e  1  grammo 
di  Na^  Cr^  0,  (»). 

In  questa  soluzione,  tenuta  a  una  temperatura  fra  i  40^  e 
i  60**  e  agitata  con  lenta  corrente  di  anidride  carbonica,  fu  fatta 
passare  una  corrente  dell'intensità  media  di  6,07  Amp.,  usando 
elettrodi  di  platino  della  superficie  di  1,5  cm*.  alla  distanza  di  1  cm. 


Tabella  Vili. 

ND^ 

100       40o  Amp. 
1. 

Tempo 
In  minuti 

Tem- 
peratura 

Amp.-ore 

Na  ciOs 
totale 

Aumento 
trovato 

Aumento 
calcolnto 

Rendimento, 
00  rr.  Oq 

45' 

57*» 

4,55 

0,3125 

0,3125 

3,0116 

10,37 

60' 

52^ 

6,07 

0,4175 

0,1050 

1,0060 

10,43 

90' 

6V 

9,10 

0,6816 

0,2641 

2,0120 

13,12    ■ 

120' 

69<> 

12,14 

0,9062 

0,2246 

2,0120 

11,32 

180' 

60*^ 

18,21 

0,9470 

0,0408 

4,0176 

1,01 

2. 

46' 

58« 

4,55 

0,3096 

0,3096 

3,0116 

10,28 

60' 

51*» 

6,07 

0,4138 

0,1042 

1,0060 

10,35 

90' 

60^ 

9,10     i 

0,6336 

0,2698 

2,0120 

13,41 

120' 

59« 

12,14 

0,9534 

0,2698 

2,0120 

13,41 

180' 

66*» 

18,21 

1,0572 

0,1038 

4,0176 

2  58 

(»)  Imhoff.  D.  R.  P.  n.  110120  e  110505.  18»8.  —  E.  MuLLER,  Zeit.  fi'fKIektrochemU,  v, 
p.  469,  1899. 

{*)  E.  MfiLLER,  Zeit.  flit'  Elektroehemle,  VII,  p.  898,  19J0-01. 

(*)  V.  K.  Elbs,  Préparatlon  dea  prodults  chlmlques  par  réléctrolyse.  Paris,  i9«/3, 
pag.  9$. 


r 
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TABELLA  I. 

Soluzione  contenente  gr.  0,250  di  Ni  p.  Vo- 
50  cm*.  trattato  con    5  cm'.  sol.  NaCl  25  ^o  +  NH3  (d,5  «  0,888)   nessun  precipitato 


50 

n 

TI 

10 

fi 

r> 

r,      25   „ 

V 

71 

« 

50 

1» 

ff 

15 

n 

9 

,    25  , 

1» 

n 

?ì 

50 

r> 

1* 

50 

n 

n 

»    25, 

n 

»i 

» 

100 

TI 

n 

50    ^ 

M 

n 

26  „ 

100 

r> 

n 

50    „ 

1» 

»i 

26  , 

Soluzione  contenente  gr.  0,500  di  Ni  p.  ^/q. 
100  cm».  trattato  con    5  cm».  sol.  NaOl  25  7o  +  NH,  (d,5  r=  0,888)  nessun  precipitato 

„  e  NaCl  solido,  precipitazione  parziale. 

Soluzione  contenente  gr.  1,000  di  Ni  p.  Vo- 

100  cm*.  trattati  con  NH3  gasosa  fino   a  soprasaturazione,   per  aggiunta  di   NaCL 

solido  in  eccesso  precipitazione  parziale  anche  dopo  lungo  riposo. 
100      ^     trattati  con  100  cm'.  sol.  NaCl  25  Vo  +  NH3  nessun  precipitato. 

Soluzione  contenente  gr.  1,200  di  Ni  p.  %. 

UjO  cm'.  trattati  con  NH,  gasosa  fino  a  soprasaturazione,  per  aggiunta  di  NaCl 
solido  in  eccesso  precipitazione  parziale  anche  dopo  lungo  riposo  :  nel 
liquido  filtrato  furono  riscontrati  gr.  0,181  di  Ni. 

Soluzione  contenente  gr.  1,800  di  Ni  p.  %. 

10 J  cm'.  .soprasaturati  con  NH,  gasosa  per  aggiunta  di  NaCl  solido  in  eccesso  pre- 
cipitazione parziale. 
IffO      «,     trattati  con  100  cm*.  sol.  NaCl  25  ^.\^  -f-  NH,  (dj.  =  0,888)  precipit.  parziale. 

Soluzione  contenente  gr.  8,000  di  Ni  p.  V..- 

Kn.)  cm*.  soprasaturati  con  NII3  (d,,  =  0,888)  per  aggiunta  di  NaCl  solido  in  eccesso 
precipitazione  parziale  anche  dopo  lungo  riposo:  nel  liquido  filtrato  fu- 
reno  riscontrate  quantità  rilevanti  di  nikel. 

100     „    trattati  con  200  cm».  sol.  NaCl  25  %  +  NIIj  (d,^  -  0,888)  precipitazione  parziale. 
Annuario  8oc,  Chlm,  di  iilìano  -  19oe,  10 


A^.V 
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3"'  Sene. 


Direttamente 

Passando 
per  li  cloruro  doppio 

50  cm».  gr.  0,099 

50  cm».  gr.  0,986 

■ 

50     „        „  0,995 

50     „        „  0,0992 

Soluzione  contenente 

50     „        „  0,099 

gr.  0,198  di  nichel  p.  ®/o 

[ 

25     „        ,  0,0498 
25     „        „  0,0496 
50     „        r,  0,0996 

Le  ricerche  sopra  esposte  mi  portano  alle  conclusioni  se- 
guenti: 

1*^  —  Non  è  possibile  una  separazione  quantitativa  del  nichel 
dalle  soluzioni  che  lo  contengono  allo  stato  di  cloruro  quando 
si  aggiunga  alla  soluzione,  resa  ammoniacale,  del  cloruro  sodico 
anche  se  in  eccesso; 

2®  —  La  separazione  del  nichel  è  possibile  ed  è  quantitativa 
quando  la  soluzione  alcoolica  del  cloruro  si  saturi  con  ammo- 
niaca gasosa  e  secca; 

3®  —  La  separazione  del  nichel  dal  rame  non  riesce,  cosi 
operando;  come  pure  non  riesce  la  separazione  del  nichel  dal  co- 
balto, quando  questi  elementi  si  precipitino  nel  modo  descritto 
e  si  tratti  il  precipitato  cosi  ottenuto  con  acqua  fredda. 

Milano  —  Laboratorio  di  Chlmloa  Tecnologica 
del  B.  Istituto  Tecnico  Superiore. 


\ 


.-  147  - 
I  medio  =  1,89  Amp.        Amp.-ore  =  0,787 
Cu  teor.  totale  =  gr.  0,9318 


CUj  trovato 


=  gr.  0,2734 
=     „  0,2745 

gr.  0,6479  =  58,8  % 


Tabella  VI. 


Esperienza  IV.  —  Aumentata  Tintensità. 


NDioo  all'Ai  =:  6,38  Amp. 


Tempo 
in  minati 

Temperatura 

A, 
Amp. 

At 

Amp. 

I  eff.  In 
E 

VolU  < 

efficaci 

Ci 

Ct 

Ci 

c^ 

0 

13« 

1 
13» 

1,20 

1,20 

•     3,37 

*.^ 

— 

2 

— 

— 

3,405 

— 

4 

^^ 

— 

— 

— 

— 

— 

16,4 

5 

0,96 

0,96 

3,48 

15,9 

7 

20^ 

20^ 

0,93 

0,92 

3,405 

15,7 

15,6 

9 

— 

0,90 

0,90 

3,37 

— 

— 

11 

— 

— 

0,86 

0,86 

— 

— 

13 

22* 

22<> 

— 

3,33 

15,4 

15,4 

15 

^^^ 

— 

0,85 

0,84 

— 

15,4 

15,4 

18 

— 

0,83 

0,82 

3,37 

15,4 

15,4 

20 

— 

-— 

0,84 

0,84 

15,4 

15,4 

1      28 

23*» 

23° 

0,84 

0,84 

3,405 

15,4 

15,4 

•      27 

— 

0,83 

0,83 

3,405 

15,4 

15,4 

,      30 

I 

22^ 

22^ 

— 

— 

3,405 

15,4 

15,4 

I  medio  =  3,06  Amp.        Amp.-ore  =  1,53. 

Cu  teor.  totale  zr:  gr.  1,8115 

Cu^  trovato       =  gr.  0,5120 
Cu,        „  =„  0,5150 

gr.  1,0270  =  56,6  % 


•  JT- 


» 


P' 
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cioò  la  lamina  di  platino  fi*a  due  di   alluminio,   di   dimensioni 
eguali  alle  precedenti;  per  cui  la  superficie  diventa  cm'.  48. 


Tabella  Vili. 


Esperienza  VI.  —  ND,oo  all'Ai.  =  1,38  Amp. 


Tempo 
in  minati 

Temperatura 

A, 

Amp. 

At 
Amp. 

I  eff.  in 
E 

Volta 

effload 

Ci 

Ct 

Ci 

Ct 

0 

15<» 

16* 

— — 

— 

1,476 

~— 

— . 

2 

16» 

15" 

0,47 

0,46 

1,476 

8,8 

8,8 

4 

16* 

16° 

0,42 

0,42 

1,476 

8,8 

8,8 

6 

16« 

16* 

0,47 

0,47 

1,476 

i       7 

16«> 

16° 

0,45 

0,46 

1,476 

— 

— 

9 

170 

170 

0,44 

0,44 

1,476 

8,9 

8,8 

13 

170 

170 

0,43 

0,42 

1,475 

— 

— 

16 

170 

17* 

0,41 

0,41 

1,475 

— 

— 

19 

170 

17* 

0,40 

0,40 

1,475 

— 

22 

17* 

17* 

0,37 

0,37 

1,476 

— 

— 

26 

170 

17* 

0,38 

0,38 

1,475 

8,9 

8,9 

31 

170 

17* 

0,38 

0,38 

1,476 

— 

— 

88 

170 

170 

0,36 

0,36 

1,476 

8,9 

8,9 

40 

170 

170 

0,36 

0,36 

1 

1,475 

— 

I  medio  =:  1,33  Amp.        Amp. -ore  =:  0,887 
Cu  teorico  totale  =  gr.  1,5502 


CU|  trovato 
Cu,        „ 


=  gr.  0,2936 
=     „  0,2983 


gr,  0,5919  =  56,2  % 


:k 
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Tabella  XIII. 


Ha  SO4  10  Vo- 


Amp.  ned. 


7,66 
14,3 
26,2 
42,2 
55,8 
68,8 
103,2 
134,0 


Saperflole  elettr. 


16  Cm«. 
16 


10 
6 
5 
6 
4 
3 


rt 
n 
n 
n 
n 

Ti 


I  medio 

Rend.  oorr. 

Volta  efflcaci 

Amp. 

•0 

EffU  elettrodi 

1,23 

69,0 

0,72 

2,30 

83,1 

1,16 

2,62 

87,8 

1,55 

2,53 

91,3 

1,92 

2,79 

93,1 

1,86 

4,13 

94,5 

2,5 

4,13 

95,9 

2,9 

4,02 

95,9 

3.6 

Tabella  XIV. 


Ho  SO4  20  7o. 


Amp.  mcd. 

SnperUcle  elettr. 

I  medio 
Amp. 

Kend.  corr. 

°0 

YoUa  efflCAol 
tkglì  cuttrodl 

7,6(i 

16  cm". 

1.23 

67,8 

0,6 

M,:^ 

IC     „ 

2,30 

80,5 

0,98 

2<ì,2 

10    „ 

2,(Ì2 

85,4 

1,15 

42,2 

c    ,, 

2,53 

90,6 

145 

55,2 

5    „ 

2,76 

91,9 

1,85 

67,5 

6    „ 

4,05 

93,1 

1,^2 

101,2 

4    „ 

4,05 

95,7 

2.1 

135  2 

1 

4    . 

5,n 

95,6 

3,2 

À.. 
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Tabella  XV. 


H,  SO4  30  o/o. 


Amp.  med. 

Buperflcle  elettr. 

I  medio 
Amp. 

Rend.  oorr. 

Volta  effloaol 
agli  elettrodi 

7,66 

16  cm«. 

1,23 

70,1 

0,6 

14,3 

16    „ 

2,30 

82,0 

0,76 

26,2 

10    „ 

2,62 

84,1 

1,0 

42,2 

6    „ 

2,53 

89,0 

1,33 

56,0 

7,5     n 

4,20 

94,0 

— 

73,8 

7,6    „ 

5,53 

93,3 

123,2 

4,65  „ 

5,72 

95,4 

— 

H,S04  407o- 


Tabella  XVI. 


I. 
r. 


Amp.  med. 


43,4 
49,7 
57,2 
86,4 
119,2 
164,0 


Buperflcle  elettrodi 


5      cm'. 

5 

5 

5        „ 

3,6     „ 

2,5_    „ 


I  med.  Amp. 


2,18 
2,48 
2,86 
4,32 
4,29 
4,20 


Band.  corr. 


90,9 
92,5 
94,5 
95,8 
90,4 
94,8 


■A\ 
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acido  acetico  è  altissima,  in  causa  della  forte  resistenza  delire 
lettrolito. 


Tabella  XXVn. 


VD|oo  Amp. 

Saperflole 
elettrodi 

I  med.  Amp. 

Rend.  corr.  * 

0 

HNOs 

HCl 

e,  H^  Oj 

!         12,2 

10  cm«. 

1,22 

— 

— 

61,0 

21,6 

10     „ 

2,16 

95,8 

89,1 

— 

64,6 

6     n 

2,72 

92,8 

88,6 

— 

Tabella  XXVIII. 


KCl  20  %• 


NDjoo  Amp. 

Superflole 
elettrodi 

11,24 

10  cm«. 

20,6 

10     „ 

84,3 

6    „ 

39,96 

10     „ 

66,6 

6     « 

165,2 

2,6, 

I  med.  Amp. 

1,124 

2,06 

2,06 

3,99 

8,99 

4,13 


Rend.  corr. 


3,8 
6,1 
7,4 
8,06 
9.2 
10,4 


Volta  eff. 

agli  elettrodi 

(distanza  s  cm.) 


2,1 
2,6 
2,8 
3,7 
3,9 
6,2 


Mentre  neiracido  nitrico  lo  svolgimento  d'idrogeno  è  appena 
sensibile,  negli  altri  due  acidi  è  notevolissimo;  nell'acido  clori- 
drico non  si  ha  punto  sviluppo  di  cloro. 

Venendo  ora  a  considerare  il  comportamento  del  nichel  nelle 
soluzioni  di  sali  alcalini,  parrebbe  a  prima  vista  che  esso  dovesse 
facilmente  venire  intaccato  :  l'anione  del  sale  dovrebbe  portarlo 
in  soluzione,  e  l'alcali,  formatosi  dopo  la  scarica  del  catione, 
dovrebbe  precipitarne  l'idrato,  sottraendolo  in  tal  modo  alla 
soluzione  ed  impedendo  che  si  depositi  nuovamente  sull'elettrodo 
nella  fase  catodica.  Ciò  invece  ha  luogo  in  misura  molto  esigua^ 
e  lo  provano  i  rendimenti  di  corrente  molto  bassi. 
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qnelle  dei  primi  due  furono  fatte  senza  usare  solventi,  e  riscal- 
dando solo  la  massa  fino  a  40®-45°  C,  quelle  degli  altri  due  im- 
piegando esano.  {Vedi  Specchietto  a  pagina  precedente). 

Per  la  perfetta  corrispondenza  di  questi  valori  non  ho  esteso 
le  prove  ad  altri  grassi,  ritenendo  senz'altro  che  la  proprietà  sia 
generale,  e  che  la  reazione  avvenga  sempre  ed  esclusivamente 
nel  senso  detto. 

Milano,  Laboratorio  privato  —  aprile  1(K)6. 


>.»     .-_»-.-; 


Ct^otiaea  della  Soeietà 


Resooonto  delle  sedute. 

Seduta  del  i7  novembi^e  1906. 

Ordine  del  gioi^no:  1.  Comunicazione  della  Presidenza.  —  2.  G.  Già- 
noli:  Contributo  all'idrologia  delle  filande  italiane;  2.  R.  Namias:  Le 
industrie  chimiche  all'Esposizione  di  Milano. 

In  assenza  del  prof.  Kòrner  che  trovasi  a  Roma  e  del  prof.  Gabba 
occupato  altrove,  presiede  il  prof.  Molinari. 

Presentata  la  domanda  a  socio  del  dott.  Umberto  Paoli  di  Rescal- 
dina,  il  Presidente  dà  la  parola  al  prof.  Gianoli,  che  riassume  le  analisi 
e  le  ricerche,  fatte  nel  laboratorio  per  le  esperienze  sulle  sete,  sulle  acque 
destinate  alla  trattura  nelle  filande  dell'Alta  e  Media  Italia  e  sulla  distri- 
buzione topografica  delle  acque  dal  punto  di  vista  della  durezza.  Dopo 
alcune  osservazioni  delPing.  Perelli   sull'importanza  della  ricerca  dei 
nitrati  e  dei  cloruri  nelle  acque  destinate  all'alimentazione  delle  cal- 
daie e  alcune  informazioni  richieste  sulla  carta   idrologica   presentata 
dal  prof.  Gianoli,  il  prof.  Namias  fa  le  sue  comunicazioni  sulle  indu- 
strie chimiche  all'Esposizione  di  Milano,  passando  brevemente  in  rivista 
le  principali  Ditte  italiane  che  per  l'importanza  delle    mostre   o   del- 
l'industria meritavano  una  particolare  distinzione.  Dopo  alcuni  schia- 
rimenti domandati  dal  dott.  Morselli  sul  processo  Carcano-Namias  per 
Putilizzazione  dei  residui  di  piriti,  a  cui  il  prof.  Namias  non  può  dare 
risposta  sufficiente  essendo  ancora  in  corso  le  prove,  e  una  raccoman- 
dazione  del  Presidente  sulle  comunicazioni  fatte,  la  seduta  è  levata. 

Seduta  del  P  dicembre  1906, 

Ordine  del  giorno  :  1.  Comunicazioni  della  Presidenza.  —  2.  G.  Er- 
colini: La  determinazione  volumetrica  del  cadmio;  B.  G.  Gianoli:  Su 
una  nuova  disposizione  per  determinare  l'umidità  nelle  fibre  tessili. 

Presidenza  del  prof.  Gabba.  Letto  il  verbale  della  seduta  prece-* 
dente,  viene  proclamato  socio  il  dott.  Umberto  Paoli  e  viene  presentata 

Annuarto  Soc,  ChUn.  di  Milano  -  1906,  18 
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nato  il  modo  di  erogazione  degli  eventuali  fondi  sociali.  Il  Presidente 
accoglie  la  proposta  Cederna,  tanto  più  che  trattandosi  di  modificazione 
allo  Statuto  una  votazione  non  sarebbe  attualmente  possibile;  radu- 
nerà il  Consiglio  direttivo  e  presenterà  in  una  prossima  seduta  delle 
proposte  concrete. 

Il  dott.  Stella  domanda  che  la  Presidenza  voglia  studiare  per  l'av- 
venire  della  Società  un  programma  un  po'  più  vasto,  concordandosi 
colle  Società  federate  per  l'istituzione  nei  locali  della  Federazione  di 
un  Club  scientifico  con  sede  di  ritrovo  e  di  comfort. 

Dopo  alcuni  schiarimenti  chiesti  dal  dott.  Zanetti  sul  numero  dei 
soci  richiesti  dallo  Statuto  per  le  votazioni  di  prima  riunion  e,  la  se- 
duta è  levata. 

Seduta  del  29  dicembì^e  1906. 

Ordine  del  giorno:  1.  Comunicazioni  della  Presidenza;  2.  6.  Magri: 
Sulla  radioattività  dei  fanghi  termali  depositati  dalle  acque  degli  sta- 
bilimenti dei  Bagni  di  Lucca;  3.  A.  Coppadoro:  Sull'elettrolisi  degli 
'stannati  e  dei  borati. 

Presidenza  del  prof.  Korner.  Approvato  il  verbale  della  precedente 
«eduta,  viene  letta  dal  Segretario,  in  assenza  del  dott.  Magri,  la  nota 
sulla  radioattività  dei  fanghi  termali  dei  Bagni  di  Lucca,  e  dal  dottor 
Coppadoro  sono  riassunte  le  sue  ricerche  sull'elettrolisi  degli  stannati 
e  dei  borati. 

CONGRESSO  DI  ROMA. 

Omettiamo  di  dare  un  resoconto  particolareggiato  del  VI  Con- 
gresso Intemazionale  tenutosi  in  Roma  nella  scorsa  primavera,  perchè 
«ono  già  in  corso  di  stampa  gli  Atti  del  Congresso  che  verranno  spe- 
diti a  tutti  gli  inscritti. 


1 
I 
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Acido  solforico.  —  20  ce.  del  filtrato  acidificati  con  acido  cloridrico 
dilaito  si  trattano  con  soluzione  di  cloruro  baritico  a  caldo:  non  si 
deve  produrre  intorbidamento,  nemmeno  dopo  lunp^o  riposo. 

Acido  nitrico,  —  10  gocce  del  filtrato  si  fanno  scorrere  lungo  una 
provetta  contenente  pochi  ce.  di  soluzione  solforica  di  difenilammina  e 
si  raffredda:  non  si  deve  osservare  colorazione  azzurra  nella  zona  di 
contatto. 

PIROANTIMONIATO  POTASSICO  :  Sb^  0,  H,  Kg  +  4H2  0. 

POLVERK   HIANCA   ()   GRANI   CRISTALLINI   BIANCHI. 

La  soluzione  1 :  100  nell'acqua  bollente  può  risultare  debolmente 
alcalina. 

Acido  nitrico.  —  2  ce.  della  soluzione  1 : 1(X)  raffreddati  e  mescolati 
con  2  ce.  di  acido  solforico  concentrato  non  devono  dare  anello  bruno 
per  sovrapposizione  di  1  ce.  di  soluzione  di  solfato  ferroso. 

TARTRATO  ACIDO  DI  POTASSIO  «M:  C,H,0,K. 

CRISTALLI   INCOLORI    SPLENDENTI. 

Solubilità  e  tartrato  di  calcio.  —  Gr.  2  sciolti  in  40  ce.  d^acqua 
airebollizione,  devono  dare  soluzione  limpida,  anche  per  aggiunta  di 
ossalato  ammonico,  dopo  aver  quasi  neutralizzato  con  ammoniaca. 

Acido  solforico.  —  Gr.  2  sciolti  a  caldo  in  10  ce.  di  acqua  leg- 
germente acida  per  acido  cloridrico  non  devono  intorbidarsi  per  addi- 
zione di  cloruro  di  bario,  anche  stando  lungamente  in  riposo. 

La  soluzione  (1 :  20)  fatta  a  caldo  : 

Addo  cloi*idrico.  —  addizionata  di  acido  nitrico  e  di  nitrato  d*ar- 
gento,  non  deve  mostrare  opalescenza. 

Metalli  pesanti.  —  per  azione  dell'idrogeno  solforato  non  deve 
colorarsi,  nemmeno  dopo  soprasaturazione  con  ammoniaca. 

FERROCIANUUO  POTASSICO:  Fé  (CNìg  K,  + SHgO. 

CRISTALLI   DI  COLOR  GIALLO   CITRINO,   FACILMENTE  SOLUBILI  NELL*ACQUA. 

La  soluzione  acquosa  deve  essere  limpida. 

Acido  cloridrico.  —  Gr.  0,60  portati  a  fusione  in  crogiuolo  di  por- 
cellana, con  egual  peso  di  nitrato  potassico,  si  riprendono  con  20  ce. 
d'acqua;  il  filtrato  acidificato  per  acido  nitrico  non  deve  mostrare  opa- 
lescenza con  nitrato  d'argento. 


(*>  Gr.  1  di  tartrato  acido  di  potassio  deve  essere  netitrulizzato  esattamente  da 
ce.  '2VM  di  idrato  potassico  X/4. 
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SOLFATO  DI  CALCIO  :  Ca  SO4  +  2H2  0. 

POLVERE    BIANCA. 

Gr.  2  per  riscaldamento  con  10  ce.  d'acido  cloridrico  concentrato 
e  50  ce.  d'acqua  devono  dare  soluzione  limpida. 

Metalli  estranei.  —  La  soluzione  cloridrica  1 :  100  non  deve  can- 
giare con  idrogeno  solforato,  nemmeno  dopo  sopraaaturazione  con 
ammoniaca,  inoltre  il  filtrato  ottenuto  dopo  compieta  precipitazione 
con  ossalato  ammonico,  non  deve  lasciare  residuo  ponderabile,  se  eva- 
porato e  calcinato. 

OSSIDO  DI  MAGNESIO:  MgO. 

POLVERE  BIANCA  LEGGERA. 

Gr.  1  sospeso  in  10  ce.  d'acqua  per  aggiunta  di  10  ce.  d'acido  clori- 
drico diluito  con  pari  volume  d'acqua,  deve  dare  previo  leggero  riscal- 
damento soluzione  limpida,  senza  svolgimento  di  gas. 

Acido  cloHdrico  -  Acido  solforico  -  Acido  fosforico  {ed  arsenico)  - 
Metalli  pesanti  e  calce,  —  Preso  nella  quantità  proporzionale  rispetto 
al  carbonato  (vedi  ^  Carbonato  di  magnesio  „). 

CARBONATO  DI  MAGNESIO 

Sale  basico  di  composizione  variabile  (40-43  %  ^i  MgO,  35-37  7o 
di  CO2,  25-20  7^  di  H2O). 

POLVERE  O  MASSA  BIANCA,    LEGGERA. 

Gr.  2  sospesi  in  acqua,  per  aggiunta  di  5  ce.  di  acido  cloridrico 
concentrato,  a  caldo  danno  soluzione  limpida. 

Acido  cloHdiico.  —  La  soluzione  nitrica  1 :  10  non  deve  dare  opa- 
lescenza con  nitrato  d'argento. 

Acido  solfoHco.  —  Vedi  ^  Cloruro  di  magnesio  „. 

Acido  fosforico  {ed  arsenico).  —  Gr.  2  sciolti  nella  quantità  appena 
sufficiente  di  acido  cloridrico  e  il  liquido  addizionato  di  40  ce.  di 
soluzione  al  10  7o  di  cloruro  ammonico  e  di  ce.  10  di  ammoniaca 
(D  rz  0,911)  non  devono  intorbidare,  nemmeno  dopo  12  ore. 

Metalli  pesanti  e  calce.  —  Vedi  "  Cloruro  di  magnesio  „. 

CLORURO  FERROSO:  Fé  CI2  +  4H2  0. 

CRISTALLI   O   POLVERE   DI   COLORE   VERDE  SBIADITO. 

La  soluzione  del  sale  1 : 1  in  aequa  bollita  e  fredda  deve  risultare 
limpida  e  colorata  in  verdognolo;  anche  per  aggiunta  di  5  voi.  di 
alcool  deve  mantenersi  limpida. 
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Arsenico,  —  Aggiungendo  a  1  ce.  di  soluzione  (1 : 1)  5  ce.  di  reattivo 
di  Bettendorf,  non  si  deve  avere  imbrunimento  dopo  un'ora. 

ClOì*uro  feì*roso.  —  La  soluzione  1 :  100  non  deve  inazzurrire  per 
aggiunta  di  qualche  goccia  di  soluzione  di  ferrieianuro  potassico  di- 
luita e  preparata  al  momento. 


ACETATO  DI  PIOMBO  NEUTRO  :  Pb  (CHg  .  C00)2  +  3H,0. 

CRISTALLI  INCOLORI  TRASPARENTI. 

La  soluzione  1 : 5  deve  essere  limpida  ed  incolora. 

La  soluzione  1 :  20  nell'acqua  bollita  e  raffreddata: 

Acido  cloridrico.  —  con  acido  nitrico  e  nitrato  d'argento  non  deve 
-dare  opalescenza. 

Acido  solforico.  —  con  cloruro  di  bario  non  deve  intorbidare, 
neppure  per  riscaldamento  e  riposo. 

Metalli  alcalino'terrosi  ed  alcalini  e  ferro.  —  100  ce.  acidificati  con 
acido  cloridrico  vengono  sottoposti  alla  corrente  di  idrogeno  solforato, 
fino  a  completa  precipitazione;  il  filtrato  per  evaporazione  e  calcina- 
zione non  deve  lasciare  residuo  ponderabile. 

Rame,  —  10  ce.  si  trattano  con  ammoniaca  fino  a  completa  preci- 
pitazione e  si  lascia  depositare:  il  liquido  sovrastante  deve  rimanere 
iocoloro. 

ACETATO  DI  PIOMBO  BASICO. 

Soluzione  di  un  miscuglio  d^acetato  monobasico  e  semibasico  di 
piombo. 

D  m  1,235  pari  a  circa  il  25  %  d'acetato  di  piombo  monobasico. 

Liquido  limpido,  incoloro,  a  reazione  alcalina,  miscibile  all'aleool 
assoluto  senza  intorbidamento. 

Acido  cUytndrico  -  Addo  solforico  -  Metalli  alcalino-tei^rosi  ed  alca- 
lini,, fen*o  -  Rame.  —  Vedi  **  Acetato  di  piombo  neutro  „. 

NITRATO  D'ARGENTO:  AgNOs- 

CRISTALLI  TABULARI   INCOLORI. 

Cloruro  e  ossido  d^ argento.  —  Gr.  1  con  0,5  ce.  d'acqua  deve  dare 
soluzione  ineolora  e  limpida,  che  rimane  tale  per  aggiunta  di  30  ce. 
•  di  alcool  a  95°. 

Metalli  estranei.  —  Alla  soluzione  di  gr.  1  del  sale  in  40  ce.  di 
acqua,  si  aggiungano  ce.  6  di  acido  cloridrico  normale,  si  larici  depo- 
sitare a  caldo   il   precipitato   e  si  filtri:  il  filtrato   tirato   a   secco  in 
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ACIDO  NITRICO  FUMANTE. 

IJQUIDO  LIMPIDO,  COLORATO   DAL  GIALLO  INTENSO  AL   ROSSO-BRUNO. 

D.  =  1,480  corrispond.  a  86,05  di  HNO,. 

Deve  corrispondere  ai  saggi  delPacido  nitrico.  —  Vedi  "  Acido- 
nitrico  „. 

ACIDO  FLUORIDRICO. 

LIQUIDO  INCOLORO,   FUMANTE   ALL'ARIA. 

Contiene  35-40  Vo  di  HFl. 

Residuo,  —  Gr.  10  evaporati  a  b.  m.  in  capsula  di  platino  non 
devono  lasciare  residuo. 

Acido  cloridrico.  —  Gr.  2  diluiti  con  10  ce.  d*acqua  per  tratta- 
mento con  nitrato  d'argento  non  devono  dare  opalescenza. 

Acido  solforico  e  Acido  idrofluosilicico,  —  Gr.  3  si  diluiscono  con 
10  ce.  d'acqua  ed  il  liquido  si  tratta  con  2  ce.  di  acido  cloridrico  con- 
centrato e  con  soluzione  di  cloruro  di  bario:  non  si  deve  avere  intor- 
bidamento dopo  un'ora. 

Arsenico  e  Piombo.  —  Gr.  6  diluiti  con  20  ce.  d'acqua  non  devono 
cangiare  per  azione  dell'idrogeno  solforato,  nemmeno  dopo  saturazione 
con  ammoniaca. 

ACIDO  IODICO  :  HIOs. 

CRISTALLI   INCOLORI   O   POLVERE   CRISTALLINA  BIANCA. 

Solubilità,  —  Gr.  1  con  1  ce.  d'acqua  deve  dare  soluzione  limpida 
ed  incolora. 

liesiduo.  —  Gr.  2  per  riscaldamento  non  devono  lasciare  residuo. 

ANIDRIDE  MOLIBDICA  :  M0O3. 

POLVERE  BIANCA   O  LEGGERMENTE   COLORATA  IN  VERDOGNOLO. 

Acido  nitrico.  —  Gr.  1  si  scioglie  con  idrato  potassico  (soluzione 
1 :  10),  la  soluzione  si  tratta  con  10  ce.  di  acido  solforico  e  si  addiziona 
con  una  goccia  di  soluzione  d'indaco  (1 :  100)  :  il  liquido  deve  rimanere 
colorato  persistentemente  in  azzurro. 

Acido  fosforico.  —  Gr.  5  si  sciolgono  in  20  ce.  d'ammoniaca  (D.  = 
0.910)  ;  la  soluzione  addizionata  con  75  ce.  di  acido  nitrico  (D.  =  1,20) 
non  deve  dare  precipitato  alcuno,  dopo  dieci  ore  di  riposo  a  40C. 

Metalli  pesanti.  —  Gr.  2  sospesi  in  20  ce.  d'acqua  e  trattati  con 
2  ce.  d'ammoniaca  devono  dare  soluzione  limpida,  che  per  saturazione 
con  idrogeno  solforato  si  colora  in  giallo,  ma  non  precipita  neppure 
dopo  qualche  ora  di.  riposo. 


:i« 
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BROMATO  POTASSICO  :  KBr  O3. 

CRISTALLI  INCOLORI. 

Acido  bromidnco.  —  Versando  poche  goccio  di  acido  solforico  di- 
luito (1 :  20)  sa  alcuni  cristalli  non  si  deve  manifestare  colorazione 
gialla. 

CROMATO  POTASSICO  :  Kg  CrO,. 

CRISTALLI  GIALLI. 

La  soluzione  acquosa  ha  reazione  leggermente  alcalina  al  tornasole. 

Acido  cloiHdrico  -  Acido  solforico  -  Calcio  -  Magnesio.  —  Vedi 
^  Bicromato  potassico  ,,. 

BICROMATO  POTASSICO  :  K,  Crg  0,  (i). 

CRISTALLI    DI    COLORE    ROSSO -ARANCLVTO    INTENSO. 

Acido  clondrico.  —  Gr.  1  si  .'«cioglie  in  20  ce.  d'acqua,  cui  si  addi- 
zionano 10  ce.  di  acido  nitrico  (D.  l^^)-  la  soluzione  non  deve  in- 
torbidarsi per  aggiunta  di  poche  goccio  di  soluzione  di  nitrato  d'ar- 
gento. 

Acido  solforico.  —  Gr.  3  si  sciolgono  in  100  ce.  d'acqua  cui  si  ag- 
giungono 80  ce.  d'acido  cloridrico  (D.  1,120);  per  trattamento  con  clo- 
ruro di  bario  non  si  deve  avere  a  ealdo  intorbidamento,  né  separazione 
di  precipitato  dopo  riposo. 

Calcio  -  Magnesio  —  La  soluzione  di  gr.  2  in  30  ce.  d'acqua,  dopo 
aggiunta  di  10  ce.  di  ammoniaca  (D.  =  0,96),  per  trattamento  con  ossa- 
lato  ammonico  e  fosfato  sodico  non  deve  intorbidare  dopo  riposo. 

CIANURO    POTASSICO  :  KCN. 

MASSA  CRISTALLINA  IGROSCOPICA. 

Deve  contenere  non  meno  del  98  %  di  KCN. 

Gr.  2  devono  sciogliersi  completamente  alla  temperatura  ordinaria 
in  50  ce.  di  alcool  a  70  7o. 

La  soluzione  acquosa  1 :  10,  che  deve  risultare  limpida  : 

Acido  solforico  —  per  aggiunta  di  acido  cloridrico  e  cloruro  di 
bario  non  deve  intorbidare  né  a  caldo  (sotto  una  cappa  d'aspirazione), 
né  col  riposo. 


(1)  10  ce.  di  soluzione  di  bicromato  potassico,  la  quale  contenga  gpr.  4,916  di 
Kg  Cr.  O7  sciolta  in  tanta  acqua  da  avere  1000  ce.  di  liquido,  addizionati  di  gr.  1  di 
ioduro  potassico  ed  acidificata  leggermente  con  acido  solforico  (1 :  10),  mettono  in 
libertà  tanto  iodio  quanto  corrisponde  a  10  oc.  di  soluzione  di  iposolfito  sodico  N/jq. 
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Acido  solfotnco  —  acidificata  con  acido  nitrico  non  deve  intorbi- 
dare per  riscaldamento  e  riposo  dopo  trattamento  con  nitrato  di  bario. 

Metalli  pesanti  —  con  poche  goccie  di  solfuro  ammonico  non  deve 
cangiare. 

Potassio.  —  Gr.  1  si  scioglie  in  acqua  e  la  soluzione  trattata  a 
b.  m.  con  acido  cloridrico  tino  ad  eliminazione  dei  vapori  nitrosi,  ad- 
dizionata quindi  di  poche  goccie  di  soluzione  di  cloruro  platinico,  si 
porta  a  secco  :  il  residuo  deve  sciogliersi  completamente  in  50  ce 
d'alcool  a  60^. 

BICARBONATO  SODICO  :  NaHCOg. 

TAVOLETTE  CRISTALLINE  BIANCHE  IN  CROSTE  OD  IN  POLVERE. 

Preso  nella  quantità  di  Va  rispetto  al  carbonato  sodico  cristalliz- 
zato,  deve  soddisfare  alle  stesse  prove.  —  Vedi  "  Carbonato  sodico  cri- 
stallizzato ,. 

NITROPRUSSIATO  SODICO  :  Nag  Fé  (CN)5  NO  +  2  HgO. 

CRISTALLI   DI   COLORE   ROSSO-RUBlNO. 

Acido  solfoìico.  —  La  soluzione  acquosa  di  1  gr.  in  20  ce.  deve 
essere  limpida  e  trattata  con  cloruro  di  bario  a  caldo  non  deve  in- 
torbidare. 


Aftmmt'io  Soe.  Chlm.  di  Milano  190€,  14 
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Tempo 
In  minuti 

Durata 

prelevam. 

gas 

I 
Amp. 

Gas 

tonante 

ce. 

H 
CO. 

0 

ce. 

0  calo. 

! 

1 

1 

1^        0 

;    5 

1 

1,6 
0,6 

45,0 

29,8 

16,0 

14,9 

r 

37 

1,3 

38 

43        < 

!  ' 

1,0 

64,4 

43,0 

21,4 

21,6 

■ 
■  > 

69 

1 

1  ^ 

1,05 
0,9 

65,5 

37,0 

18,6 

18,6 

75 

1,0 

ij       81 

1 

!  ^ 

1 

0,95 
0,90 

49,2 

32,8 

16,6 

16,4 

L'ossido  di  sta^o  fu  determinato  trattando  la  sostanza  con 
acido  solforico  concentrato,  e  riscaldando  fino  a  evaporazione 
completa  di  questo,  indi  calcinando:  nel  caso  della  presenza  di 
alcali  si  avrebbe  un  miscuglio  di  Sn02  +  ^2S04;  trattando  con 
acqua  e  filtrando  sul  filtro  rimane  rSn02. 

Al  catodo  si  depone  stagno  spugnoso. 

Si  può  quindi  concludere  che  elettroliticamente  il  perstan- 
nato  in  queste  condizioni  non  si  è  formato.  Ciò  si  può  spiegare 
«ia  ammettendo  che  gli  anioni  KSnOg  non  si  sieno  fra  loro  uniti 
a  due  a  due,  o  che  gli  anioni  esistenti  non  abbiano  questa  co- 
stituzione :  e  ciò  potrebbe  confermare  l'esistenza  degli  anioni 
Sn(OH)g,  o  Sn  (OH)e  X  in  soluzione  concentrata,  ammessi  da 
Bellucci  e  Parravano. 

È  noto  dalle  ricerche  di  Skirrow  (*)  come  le  ossidazioni  elet- 
trolitiche vengano  facilitate  dalla  presenza  di  ioni  fluoro.  La 
-causa  di  ciò,  secondo  questo  autore,  sta  nel  fatto  che  il  fluoro, 
che  si  mette  in  libertà  all'anodo  in  seguito  all'elettrolisi,  avendo 
un  potenziale  di  scarica  superiore  a  quello  dell'ione  ossidrile  de- 
compone l'acqua  mettendo  in  libertà  ossigeno,  il  quale,  trovandosi 
a  un  potenziale  più  elevato  di  quello  che  abbia  normalmente, 
avrà  un  potere  ossidante  più  forte,  essendo  l'azione  ossidante 
ilell'ossigeno  dipendente  dal  potenziale  al  quale  esso  si   scarica. 


0)  Zelt,  fvr  anorg,  Ch.^  S3,  25,  11K)4. 
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Tempo 
In  minuti 

Durata 

preleram. 

gas 

H 
ce. 

0 
ce. 

O  cale. 

Dlff. 

Rend. 
eorr. 

0 

21 

ì     ' 

43,6 

20,7 

21,8 

1)1 

5,05 

26 

\ 

j       36 
40 

i  » 

46,6 

22,1 

23,3 

1,2 

5,10 

1       62 
66 

!  ^ 

87,2 

17,7 

18,6 

0,9 

4,84 

64        , 
70        ' 

1 

( 

1  « 

1 

66,7 

27,1 

28,4 

1,3 

4,57 

78        , 

< 

1 

i     5 

45,4 

22,0 

22,7 

0,7 

3,06 

83 

i 

86 
90 

!  ' 

86,5 

17,6 

18,25 

0,65 

3,57 

formazione  di  perossido  alcalino  e  corrispondente  acqua  ossige- 
nata; ma  anch'essa  è  da  escludersi  e  per  le  già  citate  ricerche 
di  Pauli,  e  in  seguito  alle  esperienze  seguenti,  nelle  quali  fu 
fatta  l'elettrolisi  di  idrato  sodico  in  presenza  di  fluoruro.  Si  os- 
serva soltanto  un  forte  sviluppo  di  ozono. 

Esperienza  \ni.  —  NaOH  16  nor.  satura  di  NaF. 
(II  NaP  è  poco  solubile  in  soluzione  fortemente  alcalina). 
I  =z  1,5  Amp.        D^  =:  200  Amp.  p.  dm*. 
Temperatura  bagno  esterno  da  —  15^  a  —  9®. 


Tempo 
in  minuti 


0 

5 
10 
20 
25 
31 

36  V, 


Durata 

preleTam. 

gas 


5»A 


Gas 

tonante 

ce. 


92,2 


91,6 


99,5 


H 
ce. 


O 

ce. 


61,5 


61,0 


66,3 


30,7 


30,4 


33,0 


O  cale. 
—  Vt  H 


30,7 


30,5 


33,1 


Diff. 


0 


0,1 


0.1 


•a 


r 
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é  conosciuto.  Ma  benché  questa  ipotesi  non.  possa  essere  messa 
a  prioìn  da  i)arte,  essa  non  sembra  molto  attendibile  se  si  pensa 
che  in  altri  casi  analo^^hi,  come,  per  es.,  nella  formazione  dei 
periodati  (*)  e  dei  ])ersolfati  {^)  la  presenza  dei  fluoruri,  cioè 
degli  ioni  fluoro,  aumenta  l'ossidazione  non  perchè  essi  entrino 
in  reazione,  ma  semplicemente  perchè  aumentano  la  sopraten- 
sione all'anodo.  Alcune  esperienze,  che  sono  in  corso,  sopra  la 
tensione  anodica  durante  le  elettrolisi  degli  stannati  permette- 
ranno di  chiarire  tale  questione. 

Elettrolisi  dei  borati  alcalini. 

Analogamente  agli  stannati  si  comportano  i  borati  alcalini 
nelle  elettrolisi  ;  cioè  essi  non  danno  origine  a  sali  perossigenati  ; 
lo  dimostrarono  Constam  e  Bennett  (*),  contrariamente  a  quanto 
asseriva  Tanatar  {^),  Una  semplice  esperienza  del  resto  lo  con- 
ferma. 

Esperienza  IX.  —  Elettrolisi  delPortoborato  sodico. 
Gr.  60  di  borace  +  gr.  12  NaOH  furono  sciolti  in  180  ce.  HjO. 
Anodo  =:  filo  di  platino  della  superfìcie  di  cm.^  1,72. 
Catodo  =  lamina  di  platino  della  superficie  di  cm*  12. 
I  =  1,15  Amp.        D^   =:  06  Ainp.  per  dm^. 

Temperatura  bagno  esterno  =  —  15**. 
Anelito  =  50  ce. 


TemiH) 
In  minati 


Durata  Gas 

raccolta         tonante 
ffas        I         ce. 


II 
ce. 


O 
oc. 


O  teor. 


5       / 

10       < 
40       / 


o 


45 


o 


I 


(^5,9 


61,0 


4B/.) 


40,6 


21,8 


20,5 


21,9 


'20,3 


La  soluzione  anodica,  dopo  l'elettrolisi,  acidificata  con  H2SO4 
diluito  non  scolora  neppure  una  goccia  di  KMuO^        nor. 


{})  Zelt,  filr  Elektroch.^  io,  758,  1»04. 
(•)  Zeli,  fìir  Eìek'troeh  ,  10,  776,  1904. 
<S;  ZeU.  fìlr  anorg.  Ch.,  25,  265,  19ìj0  e  26,  451,  1901. 
{*)  ZeU.  fflr  phifs,  Ch.,  XXVI,  188,  1«98;  XXIX,  161,   1899. 
»6,  845,  1501. 


—   Zeit.  ftir  anorg.  Ch., 


:ì. 
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Tempo 
In  minati 

Durata 

raccolta 

gas 

(}a8 

tonante 

ce. 

H 
ce. 

0 
ce. 

0  cale. 

Dlff. 

10        ^ 

1       6 

1 

86,9 

58,0 

28,7 

29,0 

■  1 

1 

0,3      1 

1- 

20        1 
26 

1 

90,2 

60,2 

29,2 

30,1 

II 

0,9 

1 

40        1 
45  V,   * 

1 
1 

1       ''■* 

94,5 

63,0 

31,0 

31,6 

\ 
0,5 

1 

60        i 
6G        ' 

) 

;  6 

— 

71,0 

34,9 

36,5 

1 

0,6     1 

1 

100 

— 

— 

.^.^ 

i 

1 

Istituto  di  Elettrochimica  del  R.  Istituto  Tecnico  superiore. 

Milano,  dicembre  1906. 


PlCCOIìE  COIWUfllC AZIONI 


SulVanalisi  di  miscele  di  solfiti  e  iposolfili  e  solfuri.  —  Industrial- 
mente può  capitare  di  dover  analizzare  miscugli  che  contengono  i 
prodotti  sopra  menzionati  ed  io  ho  avuto  più  d'una  volta  occasione 
di  occuparmi  di  tali  analisi 

Partendo  da  prodotti  puri  e  separatamente  dosati  di  cui  feci  so- 
luzioni miste,  io  potei  stabilire  la  via  da  preferirsi  per  tali  determi- 
nazioni. 

Indicherò  dapprima  il  caso  in  cui  si  tratti  di  solfito  misto  a  ipo- 
solfito senza  solfuro.  Se  si  tratta  di  un  prodotto  solido  bisogna  scio- 
glierlo in  acqua  distillata  bollita  per  evitare  qualunque  ossidazione 
del  solfito. 

Nella  soluzione  mediante  una  soluzione  titolata  di  iodio  si  deter- 
mina razione  riduttrice  complessiva.  Poi  si  precipita  il  solfito  con  un 
eccesso  di  cloruro  di  calcio,  si  porta  a  volume  e  si  preleva  una  parte 
aliquota  del  liquido  limpido  e  si  determina  ancora  il  volume  di  so- 
luzione titolata  di  iodio  ridotto. 

La  differenza  fra  i  due  volumi  dà  la  quantità  di  solfito.  Ma  qui 
si  fa  un  errore  dovuto  al  fatto  che  il  solfito  di  calcio  non  è  comple- 
tamente insolubile. 
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Cttonaca  della  Società 


Resoconto  delle  sedute. 


Seduta  del  i'J  gennaio  1907, 

Ordine  del  giorno:  T*  Comunicazioni  della  Presidenza;  2®  Proposta 
di  modificazione  allo  Statuto:  Ammissione  di  soci  perpetui. 

Presiede  il  prof.  Kwrner.  Letto  il  verbale  della  precedente  seduta, 
il  Presidente  riassume  la  discussione  già  fatta  in  altra  seduta  della  So- 
cietà e  in  una  seduta  della  Presidenza  circa  la  proposta  di  ammissione 
dei  soci  perpetui.  Le  conclusioni  della  Presidenza  sono  concretate  nel- 
l'articolo seguente  che  verrebbe  sostituito  all'attuale  articolo  iY*  dello 
Statuto.  ^  I  soci  possono  essere  annuali  o  perpetui.  I  soci  annuali  pagano 
una  quota  di  L.  12  se  residenti  e  di  L.  20  se  non  souo  residenti  a  Mi- 
lano, oltre  ad  una  tassa  d^ngresso  di  L.  5,  entro  il  primo  trimestre 
dell'anno  sociale.  I  soci  perpetui  versano  una  volta  tanto  L.  2(.K).  Le 
quote  dei  soci  perpetui  vengono  capitalizzate.  In  caso  di  scioglimento 
della  Società,  l'assemblea  generale  dei  soci  decide  delTerogazione  del 
fondo  sociale. ,, 

La  proposta  è  approvata  e  verrà  messa  in  votazione  nella  prossima 
seduta  generale  in  cui  verranno  indette  anche  le  elezioni  del  nuovo 
Consiglio  direttivo. 

In  seguito  il  Presidente  informa  i  soci  delle  onoranze  fatte  al  Perkin 
in  occasione  del  50°  anniversario  della  scoperta  della  malveina  e  del- 
rinvio  della  pergamena  fatta  dalle  tre  Società  Chimiche  di  Roma,  Mi- 
lano e  Torino,  quale  contributo  dei  chimici  italiani. 

La  pergamena,  che  è  un  fine  lavoro  dell'ing.  Dalbesio  di  Torino, 
venne  presentata  al  Perkiu  dal  Mond. 

A  sopperire  alle  spese  della  pergamena  verrà  provveduto  con  una 
sottoscrizione  fra  i  soci  e  gli  industriali. 

£  presentata  la  domanda  a  socio  del  doti.  Domenico  Bettinelli, 
chimico  municipale  di  Cremona. 


—  33  — 
Il  dofcfc.  A.  Frassi  per  la  citfcà  di  Parma  nel  1903  : 

Peso  specifico 1,0305 

Acqua 87,400 

Residuo  secco.     .     .     .     .     .     .  12,600 

Grasso 4,026 

Residuo  secco  ma^rro  ....  8,574 

II  dotb.  Angelo  A^^estini  della  città  di  Urbino  (analisi  ese- 
jjuite  nel  biennio  1894-1896)  dà  come  media  di  quel  territorio  le 
seguenti  cifre  : 

Peso  specifico 1,0313 

Acqua 86,740 

Residuo  secco 13,267 

Grasso 3,977 

Albuminoidi  totali  ....  3,713 

Residuo  secco  magro  ....  9,290 

Per  il  territorio  di  Sassari  il  dott.  Piccardi  dà  queste  cifre 
che  sono  le  più  alte  come  media  di  composizione  del  latte  di 
vacca  : 

Peso  specifico 1,034 

Acqua 85,786 

Residuo  secco 14,214 

Grasso 3,723 

Albuminoidi 6,025 

Come  si  vede,  le  variazioni  della  composizione  media  del 
latte  oscillano  da  re<j;ione  a  regione  entro  limiti  assai  larghi,  dal 
che  consegue  che  i  criteri  i  quali  devono  guidare  il  legisla- 
tore nello  stabilire  i  requisiti  che  devono  avere  o  meglio  che  si 
devono  richiedere  per  i  latti  destinati  al  consumo  diretto  oc- 
corre siano  basati  soprattutto  sulla  conoscenza  profonda  della  pro- 
duzione di  un  dato  territorio  e  delle  condizioni  nelle  quali  essa 
si  esplica.  Perchè  sappiamo  che  le  variazioni  della  composizione 
chimica  del  latte  dipendono  dalle  diverse  condizioni  orografiche, 
agricole  e  biologiche  del  territorio  in  cui  si  produce. 

Essendo  regioni  di  diversa  orografia  e  conseguentemente  con 
diversa  fisionomia  agricola  quelle  d'Italia,  si  capisce  che  in  essa 
la  produzione  del  latte  rispecchi  le  condizioni  dell'ambiente  e  si 
presenti  con  caratteri  speciali  per  ciascun  ten-itorio;  perciò  i 
regolamenti  do\Tebbero  contemplare  le  condizioni  di  ciascuno  e 
non  possono  avere  un'impronta  generale. 

Annuario  Soc,  Chini,  ili  Milano  1907.  » 
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Ma  se  le  medie  ilei  diverbi  territori  mostrauo  una  certa. 
uniformità,  le  variazioni  da  stalla  a  stalla  sono  assai  ^andi:  al- 
cune si  presentano  con  latte  assai  ricco,  altre  invece  con  latte 
jHjvero,  dimodoché  le  oscillazioni  in  diverso  senso  compen- 
sandosi danno  alla  media  una  certa  uniformità.  Degli  elementi 
costitutivi  del  latte  il  ^asso  e  la  caseina  sono  quelli  che  più 
ili  tutti  presentano  delle  oscillazioni  l'orti. 

Fin  qui  si  era  data  solo  grande  importanza  alle  oscillazioni 
del  tfrasso,  ritenendosi  che  la  caseina  non  presentasse  variazioni 
notevoli,  invece  le  cifre  da  ma  riportate  mettono  in  evidenza 
che  anche  la  caseina  subisce  <)elle  oscillazioni  assai  larghe  da 
stalla  a  stalla,  quasi  nella  stei^sa  misura  del  grasso. 

Esaminiamo  un  momento  la  composizione  dei  latti  che  pre- 
sentarono i  limiti  estremi  : 


Acqua  

.   mM'i 

H0,500 

88,140 

87,(»4 

Residuo  secco  totale 

.     13,540 

13.5f)() 

11,860 

12,0.1 

Residuo  secco  magro 

.       !),IÓU 

ll,4yi) 

8,450 

8,72 

Grasso 

4,41  « 

4,()00 

3,4()() 

3,31) 

Caseina 

3,1 15 

3,235 

2,400 

2,42 

Le  diiTerenze  massime 

<  sono  di: 

1,6»    per  il  residuo  totale 

0,77     jier  il  residuo  magro 

1,10    per  il  grasso 

0,835  per  la  caseina 

Volendo  esprimere  in  cifre  il  diverso  valore  dei  quattro  latti 
aopra  indicati,  otteniamo,  aiiplicaudo  il  noto  rapporto  tra  i  prin- 
cipi nutritivi,  il  seguente  numero  «li  unità  nutritive  : 

I  II  III  IV 

24,16         23,71  11J,78         19,61 

Volendo  dare  all'unità  nutritiva  il  valore  che  ha  in  Ijase  ai 
prezzi  attuali  del  latte  e  \}ostn  la  media  dì  composizione  sopra 
riportata  corrispondente  a  21,80  unità  nutritive,  avremmo  che 
l'unità  nutritiva  del  latte  è  eguale  a  12,5f>  diviso  per  21,8,  e  cioè 
che  è  di  55  centesimi,  dal  che  deriva,  che  mentre  alcuni  latti 
hanno  un  valore  di  L.  13,28  per  ettolitro,  ve  ne  sono  di  quelli 
il  cui  valore  è  al  disotto  e  di  molt^  alle  11  lire,  mentre  tutti  in 
commercio  vengono  valutati  e  pagati  alla  stessa  stregua;  ciò 
non  è  giusto;  s'affaccia quiu<li  ['importante  problema  'Iella  valu- 
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Tabella  I. 
K,  Sn  O3  40  7o        I  =  0,2  Amp.        Da  =  1 , 1 1  Amp.  per  dm». 


Tempo 

in 
minuti 


2 
4 
6 
8 
11 
16 
20 
25 
29 
30 
31 
34 
38 
41 
45 
50 
57 
60 


Tem- 
peratura 

0,5° 

-0,2° 
-1° 

—  1° 

—  1° 

—  1» 
-1° 

—  1° 

—  1» 

—  1» 

—  0,60 

—  0,2» 
0» 
0» 


Tt  =:  potenziale  anodico  rispetto  all'elettrodo  normale 


1,589 

1,613 

1,628 

1,636 

1,644 

1,653 

1,657 

1,663 

1,665 
__       aggiunti  gr.  0,48  KF }  diff.  =  0,006  Volta 

1,671 
1,675 
1,675 
1,679 
1,678 
1,678 
1,673 
1,675 


rienza  con  una  soluzione  di  solfato  potassico  all'  8  %.  Dopo 
"20  minuti  furono  aggiunti  5  ce.  di  soluzione  di  KF,  conte- 
nenti gr.  0,48  di  sale,  e  il  potenziale  anodico  subì  un  au- 
mento di  quasi  0,3  Volta  ;  dopo  30*  furono  aggiunti  altri  2  ce. 
di  KF  pari  a  gr.  0,192,  per  osservare  l'influenza  della  quantità 
di  fluoruro,  e  l'aumento  fu  quasi  insensibile.  Ciò  è  mostrato 
•dalla  Tabella  II  qui  a  tergo  : 

Annuario  8oc  Chlm,  di  Milano  -  1907.  4 
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La  aggiunta  di  fluoruri  alcalini  ha  per  effetto  di  accelerare 
la  formazione  del  persale,  ma  non  di  spostare  le  condizioni  di 
equilibrio;  cioè  la  quantità  finale  di  persale  non  aumenta  anche 
aumentando  la  concentrazione  in  fluoruro. 

La  presenza  di  ioni  fluoro  non  fa  crescere  il  potenziale 
anodico  durante  l'elettrolisi  ;  quindi  bisogna  ammettere  che  il 
fluoro  entri  in  una  combinazione  :  se  si  tratti  di  un  fluopersale 
stabile,  o  di  un  composto  intermedio,  attraverso  il  quale  sia  fa- 
vorita la  ossidazione   dello   stannato,  presto   spero    possa   esser 

decìso. 

Il  fatto  che  i    pers tannati   prendono  origine  anche  a  molto 

basse  densità  di  corrente  mostra  come,  più  che  della  unione  di 
due  anioni  stannici,  si  tratti  di  una  ossidazione  secondaria  pro- 
dotta dall'ossigeno  nascente  sullo  stannato. 

La  temperatura  ha  una  grande  influenza  sulla  formazione 
dei  perstannati  ;  quanto  più  essa  è  elevata,  tanto  minore  è  la 
quantità  di  persale  che  si  forma. 

I  perstannati  in  soluzione  alla  temperatura  ordinaria  vanno 
lentamente  decomponendosi  ritornando  alla  forma  di  ossidazione 
inferiore. 

Queste  ricerche  saranno  proseguite  nelFintento  di  chiarire 
completamente  tale  argomento. 

Istltmto  di  Elettrochimica  del  R.  Istituto  Tecnico  Superiore. 

Milano,  marzo  1907. 


.  «  •  «.• 


Ct^onaca  della  Soeietà 


Resoconto  delle  sedute. 


Seduta  del  6  aprile  i907. 

Ordine  del  gioimo  :  1.  Comunicazioni  della  Presidenza  ;  2.  G.  Er- 
colini: Sulla  radioattività  delle  sorgenti  minerali  delle  nuove  terme 
in  Montecatini  (Valdinievole);  3.  A.  Purgotti  :  SulPimpiego  dell'idro- 
geno fosforato  solido  in  sostituzione  del  fosforo  bianco  nell'industria 
dei  fiammiferi;  4.  G.  Morselli:  Quattro  anni  di  agevolezze  fiscali  a  fa^ 
vore  dell'alcool  denaturato  per  le  industrie  in  Italia;  5.  G.  Gianoli: 
Ancora  sull'olio  dei  motori  Diesel;  6.  Secondo  Congresso  nazionale  di 
chimica  applicata. 

Presiede  il  prof.  Gianoli.  Viene  proclamato  socio  l'ing.  Signorini 
di  Piacenza.  In  assenza  degli  autori  vengono  lette  dal  Segretario  le 
comunicazioni  del  dott.  Ercolini  e  del  prof.  Purgotti.  La  comunica- 
zione del  dott.  Morselli,  per  desiderio  dell'autore,  che  non  può  Inter- 
venire  alla  seduta,  viene  rimandata  alla  seduta  prossima. 

Sull'olio  pei  motori  Diesel,  a  complemento  di  quanto  ha  esposto 
nella  seduta  del  9  marzo,  l'autore  fa  osservare  che  con  lo  sgpravio  del 
petrolio  e  della  benzina  votato  dal  Parlamento,  non  è  però  stato 
risolto  il  problema  della  importazione  degli  oli  minerali  pesanti  e  dei 
residui  della  distillazione  del  petrolio  grezzo,  che  verrà  esaminato  in 
occasione  degli  accordi  doganali  colla  Romania. 

Riferendosi  alla  importanza  che  acquistano  sempre  più  i  motori  a 
combustione  diretta,  accennata  nella  precedente  comunicazione,  l'au- 
tore rileva  la  necessità  che  gli  oli  destinati  ad  alimentare  queste 
macchine  godano  di  una  tariffa  di  favore  affinchè  entrino  in  concor- 
renza col  litantrace  per  la  produzione  della  forza  motrice. 

Essendo  a  conoscenza  delle  disposizioni  progettate  per  il  tratta- 
mento doganale  dei  prodotti  che  fanno  parte  della  convenzione  colla 
Romania,  trova  ragione   di  compiacersi   che  il  Governo  abbia  accolto 
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G.  Appiani. 


Gomanieazioni  omginali 


SULLA    DETERMINAZIONE    DELL'ACIDO    NITROSO 
E  SUA  SEPARAZIONE  DALL'ACIDO  NITRICO. 

Nota  di  G.  Madema  e  G.  Colletti 

letta   nella  seduta   del  9  marzo  i907. 

Numerosi  sono  i  metodi  indicati  per  la  determinazione  del- 
l'acido nitroso:  tralasciando  di  parlare  di  metodi,  i  quali  non 
hanno  oggidì  che  un  valore  storico,  diremo  che  tre  sono  essen- 
zialmente quelli  attualmente  usati.  Tutti  e  tre  questi  metodi  si 
basano  sopra  proprietà  chimiche  diverse  dell'acido  nitroso. 

Il  primo  metodo  si  basa  sull'azione  dell'acido  nitroso  sul 
permanganato.  Studiato  per  la  prima  volta  da  Teldhaus  fu  mo- 
dificato in  seguito  da  Lunge  (}),  Il  Lungo  giustamente  osserva 
che  per  ottenere  risultati  esatti  occorre  far  cadere  la  soluzione 
del  nitrito  in  quella  del  permanganato  acido  per  acido  solforico, 
e  non  questa  in  quella,  e  ciò  perchè,  cosi  operando,  si  verificano 
perdite  non  indifferenti  per  scomposizione  dell'acido  nitroso  in 
NO  e  HNO». 

Pur  tuttavia,  anche  operando  colle  modificazioni  apportate 
dal  Lungo,  si  può  constatare  che  dell'acido  nitroso  si  svolge 
prima  che  esso  abbia  ad  esercitare  la  sua  azione  sul  perman- 
ganato, dimodoché  i  risultati  che  si  ottengono  sono  un  po'  in- 
feriori al  vero. 

Il  secondo  metodo,  proposto  pure  dal  Lunge,  è  il  noto  me- 
todo gasometrico,  il  quale  viene  applicato  a  tutti  gli  acidi  del- 


0)  Beri.  BtHehtt,  10,1075. 
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Tabella  I. 


Solnslone  ^/ot 
KO,Na 

Determinazione  con 
KMn  O4 

'  K4  Fé  Cy(  4-  Ce  He  0- 

60,30 
54,27 
48,24 
30,16 
15,09 
6,03 

58,97 
52,62 
47,10 
29,48 
14,79 
5,80 

59,05 
52,60 
47,18 
29,55 
14,74 
5,85 

59,03 

52,63 
47,16 
29,52 
14,80 
5,83 

59,05 
52,65 
47,20 
29,67 
14,78 
5,90 

Tabella  II. 

Miscele  di  nitrito  sodico  (gr.  60,30  7oo)  ®   ^^   nitrato   sodico 
(gr.  75  0/ J. 


Rapporto  fra 
NO,  Na  NOt  Na 

Titolazione  con 
KMn04 

Determinazione  con 
K4  Fé  Cye  +  Cb  Hg  o^ 

9:1 

52,60 

52,64 

52,63 

52,66 

8:2 

47,12 

47,14 

47,14 

47,19 

5:5 

29,47 

29,53 

29,52 

29,58 

2,5 : 7,5 

14,78 

14,73 

14,79 

14,81 

1:9 

5,80 

5,83 

5,86 

5,90 

Dal  Laboratorio  di*  Chimica  Tecnologica  del  R.  I.  T.  s. 

Milano,  marzo  1907. 


—  89  - 

Testratto.  La  riduzione  del  bisolfito,  che  il  Dufour  ottiene  me- 
diante ^\\  ipofosfìti,  è  contemi)lata  nel  brevetto  Lepetit,  in  cui 
8i  cita  Fidrosolfito  di  soda  per  provocare  la  decolorazione  e  la 
solubilizzazione  dell'estratto  di  quebraco. 

Abbiamo  altra  volta  accennato  che,  trattando  con  bisolfìto 
di  sodio  a  105°  C.  l'estratto  di  scorza  di  pino  marittimo,  il  dottor 
Lepetit  ottenne  un  ])rodotto  che  non  possedeva  pili  le  proprietà 
concianti,  e  che  dall'acqua  bollente  lasciava  dei)orre  una  pol- 
vere «»:iallastra,  cristallizzabile  dall'alcool,  che  presentava  rea- 
zioni e  proprietà  tintorie  analoghe  a  quelle  della  fisetina.  Inoltre, 
il  derivato  metilico,  ottenuto  mediante  trattamento  della  so- 
stanza gialla  con  dimetilsoliato,  ed  i  derivati  benzolico  ed  ace- 
tilico  presentavano  punti  di  fusione  assai  prossimi  a  quelli  dei 
corrispondenti  derivati  dalla  fisetina.  Dalla  stessa  sostanza  il 
dott.  Lepetit  ha  ottenuto  un  derivato  pentacetilico  identico  al 
pentacetil  derivato  della  quercitina;  la  costituzione  della  quale, 
determinata  dal  Kossanecki,  è  la  se<>:uente: 


0  — 

COH 


OH 

OH 


OH     CO 


è,  cioè,  un  tetraossiflavonolo. 

Lo  stesso  Kostanecki  esaminando  il  giallo,  il  metilderivato 
ed  il  pentacetilderivato  ricavati  dal  Lepetit  di  confronto  con 
prodotti  puri  da  lui  ottenuti,  ebbe  a  riconoscerli  identici. 

La  sostanza  gialla  dell'estratto  di  pino  non  è  dunque  altro 
che  la  quercitina. 

Questa  importante  constatazione  del  dott.  Lepetit  dimostra 
che  anche  dalla  chimica  applicata  possono  talora  derivare  studi 
e  scoperte  di  carattere  puramente  scientifico. 
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dovuta  a  Torio  o  Attinio  perchè,  come   saiipiamo,  l'emacazioDe 
dei  (letti  corpi  non  dura  che  dieci  minuti. 

Ho  voluto  poi  esaminare  come  varii  l'attività  di  questi  gas 
dai  primi  momenti  che  si  trovano  nel  recipiente  nel  quale  sono 


Fig.  2. 

stati  raccolti,  fino  a  qualche  tempo  dopo  che  vi  hanno  sosgior- 
nato.  Perciò  mandai  nella  campana  dell'elettroscopio  un  litro 
del  miscuglio  gasoso,  ottenuto  sempre  nella  medesima  maniera, 
e  subito   <lopo   ne  misurai  la  dispersione:   altre   misure   furono 
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ACQUA  GIULIA 

ACQUA 

MEDIA 

1 

ACQUA  SALUTE 

<an  giorno  e  V« 

dopo  raccolta)' 

(un  giorno  e  V* 

dopo  raccolta)  (circa  4  giorni  dopo  raccolta) 

Tempo 

Dispersione 

in 
Volta  por  ora 

Tempo 

Dispersione 

in 
Volta  per  ora 

Tempo 

Dispersione 

in 
Volta  per  ora 

0* 

__ 

0* 

.^__ 

0* 

0*,3' 

122 

0*,3' 

90,5 

0*,3' 

42,2 

0*,50' 

125.5 

l'SlO' 

102,5 

0A,70' 

4G 

1*.35' 

137,3 

2* 

115 

l''.50' 

50,5 

2*,30' 

155,7 

2\55' 

125,2 

2*,30' 

56,1 

2*50' 

153 

3^45' 

112,7 

3* 

47,4 

3*,45' 

140,1 

4*,30' 

100,3 

3'',30' 

42 

4\32' 

130  2 

5'* 

97,1 

4* 

37,2 

-  7*,20' 

123,6 

OMO' 

92,5 

<)*,  IO' 

32,5 

12*,15' 

111,9 

8", 5' 

85,1 

8'*,5' 

30 

22*,0' 

102,2 

10*,12' 

81 

llM' 

28  4 

27*.30' 

1 

97,1 

11  ",30' 

79,5 

26'V50' 

24  2 

3(A10' 

94,2 

25",LV 

70,3 

3f.)*,15' 

23 

47*,5' 

83,0 

27M2' 

G9 

48'',23' 

18,9 

49*,30' 

81,20 

34",o 

G4.6 

57",2' 

17,9 

72*,2' 

68,5 

50\2' 

57,5 

74",5' 

16.1 

80*,  15' 

G3,8 

58",2(r 

55 

82'',55' 

15 

1 

97MO' 

49,7 

'     73* 

47,5 

97*,30' 

14 

102*,4«' 

52,5 

80*,5o 
101*.  10' 

44,3 
37 

i 

di  gas,  ottenuto  dalle  acque  raccolte  allora,  nella  campana  del- 
Telettroscopio,  ve  lo  faceva  rimanere  per  brevissimo  tempo,  poi 
lo  scacciavo  completamente.  Ricomposto  Tapparecchio,  questo 
mostrò  una  debole  attività  di  breve  durata. 

Dopo  ripetei  la  medesima  operazione,  lasciando  perù  soggior- 
nare il  gas  nella  campana  per  circa  30  minuti.  In  questo  caso 
Fattività   indotta  diminuiva  rapidamente,    ma   dopo    la    prima 


r 
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Tabella  I. 


H,  8O4  % 

HNOs% 
con  KM  n  O4 

HNO,  o/o 
con  K4  Fé  Cjt 

HKOa  «/o 
per  differenza 

78,60 
78,67 
78,63 

1,10 
1,12 
1,13 

144 

1,13 
1,12 

11,48 
11,41 
11,44 

In  questa  tabella  abbiamo  riassunto  i  valori  ottenuti  con 
una  miscela  preparata  da  noi,  facendo  un  miscuglio  di  HNO3  e 
H2  SO4,  indi  sciogliendo  in  esso  a  temperatura  bassa  deirN2  O4, 
che  abbiamo  calcolato  come  HNOg. 

Nella  tabella  seconda  riportiamo  i  valori  ottenuti  colla  mi- 
scela precedente  a  cui  vennero  aggiunte  quantità  differenti  di 
nitrocellulosa  sciolta  in  acido  solforico  e  precisamente  a  75  ce. 
della  miscela  successivamente  a  10,  15,  20,  25  ce.  su  di  una  so- 
luzione solforica  contenente  4  gr.  di  nitrocellulosa  in  100  ce.  I 
valori  che  riportiamo  nella,  colonna  delPacido  solforico  sono 
quelli  avuti  dopo  aver  sottratto  la  parte  spettante  all'acido  sol- 
forico della  nitrocellulosa. 


Tabella  II. 


Kltro  oellalosa 

H.  8O4  0^0 

HNOt  % 

HNO,  O/o 
per  differenza 

0,4 

58,95 

0,82 

8,61 

0,4 

58,90 

0,83 

8,65 

0,6 

58,94 

0,81 

8,63 

0,6 

58,92 

0,815 

8,645 

0,8 

58,91 

0,82 

8,65 

0,8 

58,88 

0,84 

8,66 

1,00 

58,90 

0,83 

8,65 

1,00 

58,93 

0,82 

8,63 
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l'addizione  quantitativa  delPozono  ne^li  olii  cVolica,  di  »?a?Vv,  di 
lino  e  di  ncino.  Altrettanto  ho  trovato  per  la  colestcìnna,  per 
il  burro,  per  la  manjarina^  per  Vacido  ricinoleico,  per  il  pe- 
troliOj  ecc.,  e  di  questi  ultimi  studi  mi  riservo  di  riferire  i  ri- 
sultati fra  breve. 

Fra  i  composti  con  tripla  legatura  ho  studiato  tre  dei  più 
importanti  e  di  costituzione  ben  sicura: 

ACIDO  STKAROLICO   Cj^  H32  O2 

ovvero  CH3  (CH2)7  C=C  --  CHg),  COOH. 

Nii/ìie7*o  (ViocUo:  Per  questa  sostanza  e  per  quella  succes- 
siva i  numeri  d'iodio  vennero  eseguiti  dal  dott.  Caldana  su 
quantità  varie  di  sostanze,  con  eccesso  più  o  meno  grande  di 
soluzione  dModio  e  con  durata  diversa  del  contatto  delPiodio 
colla  soluzione  della  sostanza. 

Si  seguirono  tutte  le  modalità  più  rigorose  ì)rescritte  per  la 
determinazione  del  numero  d'iodio  nei  grassi,  ed  ho  constatato 
che  l'addizione  massima  è  di  soli  due  atomi  d'iodio  per  ogni 
molecola  di  acido  stearolicu. 


Sostanza 

I  gr.  0,1970 
II    „    0,2598 

III  „    0,2414 

IV  „    0,1988 


Eccesso  (Plodlo  espresso 

in  cm^  dMposolflto 
e  riferito  a  1  gr.  di  sost.* 

120  cm». 
140      , 
153     „ 
2rX)     „ 


Durata 
deirazlone  deirx 


15  ore 
4 

1() 


TI 


Numero  dModlo 
trovato      cale.®  per  Ij 


78,2 
91,7 
91,8 
91,7 


90,() 
90,6 
90,6 
90,6 


Come  si  vede  il  massimo  assorbimento  dipende  anche  dal- 
l'eccesso di  soluzione  d'iodio  e  non  dalla  durata  dell'azione  sua. 


Numero  d'ozono:  gr.  14,4(X)  di  acido  stearolico  si  sciolsero 
un  po'  a  stento  in  un  eccesso  di  esano  del  petrolio  (che  non 
assorbe  aflatto  ozono)  e  sottoposti  all'azione  di  una  corrente 
d'aria  ozonizzata,  si  è  potuto  subito  constatare,  con  la  carta 
all'ioduro  potassico,  che  l'ozono  non  veniva  allatto  assorbito, 
neanche  con  corrente  lentissima.  Dopo  una  prolungata  azione 
dell'ozono,  per  parecchie  ore  e  dopo  evaporato  il  solvente  in  cor- 
rente d'ozono  ed  (essiccato  il  residuo  nel  vuoto  sino  a  peso  co- 
stante, si  è  constatato  nessun  aumento  di  peso  della  sostanza. 
Quindi  si  può  affermare  che  l'acido  stearolico  non  fìssa  ozono. 
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aliata  e  incoraggiatovi  dal  sig.  ing.  Giovanni  Cuppari,  io  ho  avuto 
testé  l'occasione  di  mettere  a  prova  una  pompa  del  Darapski, 
costruita  dalla  Società  Deseniss  &  Jacobi  di  Amburgo.  Ne  ho  se- 
guito l'andamento  per  due  mesi  e  mezzo,  analizzando  l'acqua  non 
filtrata  e  quella  filtrata  e  determiuandovi  specialmente  il  ferro. 

Mi  riserbo  di  tornare  sull'argomento  per  riferire  in  modo  par- 
ticolareggiato i  risultati  di  queste  prove  e  di  queste  ricerche. 
Intanto  però,  poiché  questi  risultati  furono  favorevolissimi  e 
perfettamente  conformi  alle  promesse,  credo  fare  cosa  utile  ri- 
chiamando l'attenzione  sul  semplice  strumento  dell'ingegnere 
Darapski. 

Persuaso  come  sono  che  la  questione  dell'acqua  è  quella  che 
«lai  punto  di  vista  della  pubblica  salute  ha  la  maggiore  impor- 
tanza e  che,  ove  l'acqua  difetta,  a  tale  questione  appunto  gli 
Uffici  municipali  di  igiene  <ievono  dedicare  la  loro  maggiore 
attività,  nel  maggio  dello  scorso  anno  io  esposi  nel  Congresso 
chimico  di  Roma  parecchie  notizie  da  me  raccolte  circa  le  acque 
dei  pozzi  trivellati  in  Italia.  Con  molto  compiacimento  possiamo 
ora  prevedere  che  molti  di  quei  pozzi,  condannati  e  disprezzati 
solo  i)erchè  danno  acqua  ferruginosa  e  che  si  intorbida,  saranno 
resi  potabilissimi  mediante  la  pompa  di  cui  ho  riferito,  acqui- 
stabile non  solo  dalle  grandi  città  ma  anche  dai  j>iccoli  comuni. 


.^  i    •^« 
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»ì  eschìdouu  ^)i  aceeiìui  di  Biedermaun  e  Harvey  )>er  la  prepa- 
razione dell'acciaio  e  qualclie  applicazione  del  Siemens.   . 

L'esempio  dei  risultati  «attenuti  dall'in^.  KltVed,  che  mi 
proverò  di  chiarire,  spero  saranno  ili  sjjrone  lu^li  stinìiosi  per 
ulteriori  indagini. 

Secondo  TEltred,  il  consum»)  di  carbone  i^er  barile  «li  calce 
a  focolaio  estemo  <ledotto  dalle  medie  d'esercizio  di  un  anno 
col  tomo  onlinario  era  stato  «li  libbre  78,4,  j»ari  cioè  a  kg.  MJ(ì() 
per  kg.  100  di  calce. 

Le  esperienze  eseguite  colTadozione  ilei  richiamo  dei  gas 
dal  camino  durante  una  settimana  ridussero  il  consumo  a 
libbre  38,443,  ossia  a  kg.  IH,7H  per  kg.  KM),  consumo  pressoché 
uguale  a  (quello  che  si  ha  nei  forni  a  tino  caricati  alla  rinfusa. 

Ecco  come  egli  «iescrive  il  procedimento:  Una  tubazione  mette 
in  comunicazione  la  presa  dei  gas  col  ceneraio,  in  essa  è  in- 
terposto un  ventilatore  con  una  valvola  che  regola  rammissione; 
un  apposito  tubo  scarica  l'eccesso  ed  inline  una  valvola  i)rov- 
vede  a  lasciarvi  entrare  Taria  necessaria  alla  miscela. 

La  miscela  di  aria  e  gas  combusti  è  regolata  in  modo  di 
avere  la  seguente  composizione: 

CO, 10,-  volumi  •»',, 


O 14,«> 


) 


'»  n 


N «i."),4       ., 


•» 


■K 

•  •  •• 


Per  renderci  conto  delTandamento    della   cottura   studiamo 
separatamente  i  tre  casi  distinti  accennati. 

1®  Forno  a  tino  con  caricamento  alla  rinfusa. 

2"  Forno  a  focolare  separato  con  diluizione  con  aria. 

ò^  Forno  con  rigenerazione  del  calore. 

1.  —  Il  ])rof.  F.  Fischer  (*)  riporta  come  analisi  vulunietriea 
media  «lei  gas  uscenti  dai  forni  da  calce  delle  fabbri<;he  di  soda 
i  dati  seguenti: 

CO.  —  :3:V>''o 
O    -:     1,5  ^ 


'.  Prof.  FkRUIXANDO  Kls«  hKR,    Mumfì  fn)vr  /V.*<«'i  .'w  ■vnìhuftihUs,  i»«g.  aiH. 


^^ 


e  siccome  ad  ogni  k^.  di  calce  prodotta  corrispondono  k^.  0,745 
di  CO2  =  mol.-^r.  1(»,H3,  per  o^jfiii  k^,  di  combustibile  si  pro- 
<iucono: 

-7—^ —  =  k^.  6,lo<) 

e  per  \(M)  k^.  di  calce  si  consumano  10,240  di  combustibile. 
Questo  <lato  corrisponcìe  ai  consumi  indicati  da  diversi  autori  i^-. 
Possiamo  colla  scorta  dei  dati  rii)ortati  dal  Gauthier  stabi- 
lire il  bilancio  termico  del  t'orno.  La  quantità  <ii  calore  neces- 
sario i»er  decomporre  ima  molecola  <ii  Ca  COa  in  Ca  O  e  COo  è 
di  cai.  42.490,  (juiiidi  per  UH)  Iqr.  di  ('a(>  i>r()dotto  (supposto 
pure»)  occ(jrrono  cai.  7r>.r)32. 

Vvr  lU)  ka.       IVr  kjf.      '/.  «IMculort* 

«li 
<li  onice       ronihuHtib.       prodotto 

<'al.  rimasta  nella  calce  uscente  a 

40**:    100  X  ^V-^3t)  X  *4<^>    -      •     •  -^-^  -''^  ^7^^ 

(Jal.  necessarie  alla  decimiposizione  75.H32  4.(UW)  71.05 

(Calorie  perdute  attraverso  le  pareti  4.2(H)  25«  H,l>9 
Per  differenza:    calore  rimasto  nei 

^^as 24.784  1.525  23,47 

Tot-ale  calore  sv(»Ito  10.240 

X  «^^«^  = cai.  105.500  O.r>01  100,— 

I  j?as  che  escono  dal  camino,  se  riscaldati  da  (»"  a  3or)"  o  da 
(»*'  a  4(.)0"  richiederebbero: 

A  JltJO«  A  4()(»" 

CCL  ---.   04,1  -f-   104.2  .  =  178,3  ....    515,57    713,20 

H/» =  9.5    ....           25.52           35,12 

Aria  in  eccesso  (  1 .5+5,7  . 

74,1                                    _  :-i,5:'VJ         743.9()       1(K)0,47 

13.92        —  '^'-^    ^ 

Totale  .     .       1283.99       1748,79 

Quandc»  si  comunicasse  luro  cai.  1525,  si  avrebbe  per    inter- 
polazi(»iie: 

241 
:<(H) -—   UK)  =  352" 

4(J4,8 
temperatura  di  ^as  all'uscita  al  camino. 

Per  kjc. 
«li  «Mirlxiiie 

(K^  +  SO :-     74,1  17,3 

Ha  O :  -       9.5  2.2 

X.»  =  3i5.r,  +  :-^o,:;  r-  345,9  80,S 

(L '.      :-        7,96  1,9 

('.I  <l4rrHIRK.    IM  fnhi'iratloìt   (ff  la  nnifdf.   pHir.  4(1. 
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Nella  cottura  ha  impiejj^ato  uu  carbone  a  luu^a  tìamma  e 
in  mancanza  di  «lati  assumiamo  la  comx^osizione  dei  tipi  «li 
Scozia  : 

C —  ^37,54  mol,-gr.  5»),-28 

H, =     4,52         „         '22,m 

■^'2 — -    1?  «i  v'*^ 

O, —  10,34         ^  3/2H 

Umidità   .     .     .     —    11,5<)         ^  ry,'ò\) 

Ceneri.    ...     —    5,10        .,  j— 

Se  si  abbrucia  1  k^*.  di  questo  carbone  colla  quantità  teori- 
camente necessaria  di  aria  si  ottengono  mol.-^\: 

5B,2H  CO., 
'2H,^^'.)  H.  0 

e  affinchè  il  00.>  rapjjresenti  il  «J^/o  «^©^la  miscela  a  vapor  «ìi 
acqua  con«ìensato,  bisoj^ua  impiegare  014,9*2  mol.  di  aria  in  ec- 
cesso. 

Il  calore  richiesto  per  portare  a   JX)(T*    o    KXX)** 

.  .     56,28  COa  .     .  •i<^),23       ♦)87,8<) 

I  gas  uscenti  )   .>^  c,9  Ho  0     .  279,—       318,40 

dal  tocolaio  i  ' 

f  881,72  ga>;  .     .  5846,«>8     »i548,53 

sarebbe  :  6725,91     7554,73 

Ora,  il  potere  calorifico  calcolato  colla  t'ormola  del  (Toutat 
è  6747,  quindi  la  temperatura  teorica  della  combustione  sa- 
rebbe : 

'-'''  +  82^,82  =  ^^^--^  • 

Stabiliamo  il  bilancio  termico  per  1(K)  kg.  di  calce  pro- 
dotta e  riduciamo  i  dati  per  kg.  di  carbone  e  per  10<)  «lei  calore 
sviluppato,  nella  supposizione  che  non  si  ricuperi  il  calore  con- 
tenuto nella  calce. 

Per  l(X»  kgr.  Per  i  ktr.  ^'o  del  calore 

di  calce  di  carbone  svolto 

Gal.  rimaste  nella  calce  a  700'^ 

100X0,236X700.     .     .     =  16,520  452  6,67 

Richieste  dalla  decomposizione  75,632  20)1  30,54 

Perdute  attraverso  le  pareti  .  6,0(M)  163  2,42 
Per  differenza:  calorie  nei  gas 

al  camino 14H,4*;:5  4072  tw),3r» 

Calore  svolto  36,7W  X  «>747     .   247,615  r,747  — 


j   "■:-. 
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Sarebbero  quindi  svolte  in  più cai.  1725,15 

alle  quali  si  devono  aggiungere  le ^       211,78 

apportate  dai  gas  caldi  richiamati    ....    Totale  cai,  19B6,iJ3 
che  possono  servire  a  ridurre  parte  del  CO^. 

Ogni  molecola  di  GO^  ridotta  a  00  richiede     .     .    .    cai.  f>8,2 

e  nella  miscela  ad  una  mol.  di  CO2  che  a  700^  avrebbe  „  7,767 

accompagnata  da  1,903  di  N2 +     •»  9,654 

si  sostituisce  l  mol.  di  CO  che  contiene  ...--„  5,073 

complessivamente cai.  12,348 

Quindi  ogni  mol  di  CO,  ridotta  sotti*ae: 

r>8,2    -  12,348  =  cai.  55,85 

Possiamo  quindi  ridurre: 

1936,93 
..,  >-  =  mol.  34,7  di  CO2 

per  cui  i  gas  del  focolaio  saranno: 

102,48  —  34,7  =    67,78  CO2      cai.     526,45 

34.7     CO  \ 

79  2  i 

345,6  —  .^^'g  (19,19  +  17,35)     .     .     .       z  207,60  N^    \ 

che  scaldati  a  7()0^  richiedono cai.  1945,22 

Come  verifica  il  calore  svolto  sarebbe: 

6747       +211     ...     =      cai.  6!>58,  - 

PC  dei  gas 34,7    X  «8,2         2366,54/ 

38,37+69,-         2647,53  i      "     ^'J^^/ 

Rimangono     .     .    .    cai.  1944,— 

L'aria  secouflaria  che  può  attraversare  la  calce  sarebl)e: 

X    1<^ 
(19,19  +  17.3.5)    .-,^  =  175,62  mol.-gr. 

che  per  essere  portata  a  700**  richiede  175,62  X  •'>j073  =  cai.  S9(),92. 
I^a  calce  cotta  kg.  5,977  X  0,236  =  1,415  ridotta  in  ac'iua  si 
raffi^d<ierebbe  da  70^)**  a: 

890,92 
1,41  o 

AnHMoritf  Soe.  Chim.  di  Milano  1907,  10 
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Come  si  vede,  il  ^^rasso,  almeno  per  quauto  riguarda  il  con- 
tenuto in  acidi  volatili^  non  si  discosta  in  misura  sensibile  dalla 
composizione  del  burro:  quindi  il  grasso  nei  formstggi  quartirolo 
e  crescenza  non  prende  parte  attiva  alla  maturazione  e  gli  acidi 
volatili  si  l'oimano  specialmente  a  spese  della  caseina. 

E  probabile  però  che  in  altri  tipi  di  formaggio  a  [>iù  lunga 
maturazione  si  avveri  Tipotesi  di  quelli  che  ammettono  che  il 
grasso  subisca  negli  stadi  ])iii  avanzati  della  matiuttzione,  seb- 
bene in  piccola  quantità,  una  trasformazione  in  glicerina  ed 
acidi  grassi  per  opera  di  un  enzima  speciale  denominato  lipasi, 
il  quale  o  verrebl)e  secreto  dai  bacilli,  o  si  troverebbe  preesi- 
stente nel  latte. 

Kiassuniendo  i  risultati  delle  ricerche  sopra  descritte,  posso 
<lire  che  : 

r*  Nei  formaggi  crescenze,  maturate  a  bassa  temparatura 
(tra  i  5®  e  10**  C),  la  solubilizzazione  della  caseina  è  maggiore 
che  nei  formaggi  quartiroli,  maturati  a  temi)eratura  più  elevata 
(tra  i  15^  e  20*>  Ci. 

2^  In  questi  due  ti{H  di  formaggio  a  pasta  molle  la  solu- 
bilizzazione della  caseina  e,  di  conseguenza,  la  maturazione,  è 
dovuta  a  fermenti  non  organizzati  od  enzimi,  e  molto  probabil- 
mente alla  galattasi  del  latte  e  alla  pepsina  del  presame. 

3®  Nei  formaggi  crescenze  la  produzione  di  peptoni  è  più 
«stesa  che  nei  formaggi  quartiroli. 

4*  Il  grasso  in  questi  tipi  di  formaggio  molle  non  subisce 
alterazioni  sensibili  :  non  partecipa  quindi  alla  maturazione. 

Dui  Lahuratorio  di  Chimica  deUa  K.  Stazione  Sperimentale 
di  Caseificio  in  Lodi.  —  Agosto  1907. 


Theophila  ManHarìna 0,61  „  0,60  „ 

Le  prove  sull'azione  ilei  bagni  alcalini  furono  eseguite  con 
soluzioni  di  potassa  caustica  pura  contenente  lu.  1,2069  di  EOH 
per  litio,  impiegandone  un  volume  20  volte  maggiore  del  peso 
della  seta. 

[,a  ilurata  e  la  temperatura  dei  bagni  furono  le  medesime 
che  nel  caso  del  trattamento  acido. 

Siccome  le  sete  che  furono  sottoposte  alla  sgommatura  trat- 
tengononecessariamente  piccole  quantità  di  acidi  grassi  prove- 
nienti dalla  dissociazione  del  sapone  di  sgommatura,  così  il  primo 
trattamento  alcalino  diede  una  perdita  maggiore  del  secondo  in 
relazione  del  sapone  eliminato. 


Idem  pel  seooodo 


Europa. 

Bergamo l,TO7o  0,26% 

Lombardia 1,43  „  0,32  , 

Toscana 1,43  „  0,46  „ 

Piemonte 1,51  „  0,29  „ 

Cremona 1,81  .  0,39  - 
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Resoconto  delle  sedute. 


Seduta  dell* Il  gennaio  1908. 

Ordine  del  giorno:  1°  Comunicazioni  della  Presidenza;  2*  E.  Mo- 
linari:  L'alimentazione  dei  bachi  da  seta  con  foglia  disinfettata;  8^  Par- 
tecipazione ai  lavori  del  Comitato  nazionale  per  l'unificazione  dei 
metodi  di  analisi  degli  oli  minerali;  4**  Partecipazione  ai  lavori  della 
Commissione  nominata  dalla  Presidenza  deirUnione  Saponerie  italiane 
per  stabilire  le  norme  per  gli  assaggi  commerciali  delle  materie  grasse  ; 
5®  Nomina  della  Commissione  incaricata  di  assegnare  il  premio  di 
500  lire  del  1907. 

Presidenza  del  prof.  Gianoli.  Sono  proclamati  soci  il  dott.  Mario 
Vaccari  di  Milano  e  il  prof.  Camillo  Manuelli  di  Roma,  viene  presentata 
la  domanda  a  socio  delPenotecnico  Raineri  Pini  di  Milano.  Dopo  aver 
dato  lettura  della  lettera  della  Camera  di  Commercio  in  risposta  al- 
l'invio deirordine  del  giorno  approvato  in  una  precedente  seduta  sul- 
Finsegnamento  tecnico  superiore,  il  Presidente  sente  il  dovere  di  com- 
memorare i  soci  decessi  nello  scorso  anno. 

Ricordando  la  grave  perdita  del  senatore  De  Angeli,  del  valoroso 
e  benefico  industriale  che  ha  saputo  dare  un  cosi  grande  impulso  alla 
stampa  delle  cotonine,  il  prof.  G.  Gianoli  disse  che,  allorquando  fu 
annunziata  l'immatura  morte,  il  prof.  Koerner  ebbe  già  a  pronunciare 
parole  di  profondo  cordoglio,  ma  che  egli  sentiva  il  debito  di  rendere 
nuovo  omaggio  al  cuore  generoso  del  socio  che  volle  destinare  gran 
parte  del  suo  avere  a  beneficio  dei  suoi  operai  e  del  paese  ove  ebbe 
i  natali.  De  Angeli  non  ha  scordato  il  tributo  agli  studi  chimici,  che 
seguiva  con  vivo  interesse,  ed  infatti  assegnò  L.  20.000  alla  Società 
di  Incoraggiamento  d'Arti  e  Mestieri,  della  quale  fu  per  tanti  anni 
ascoltato  consigliere.  Considerando  la  sua  opera  per  ciò  che  riguarda 
il  sodalizio,  al  quale  si  onorava  di  appartenere,  il  Presidente  fece  ri- 
levare che  è  alla  sua  iniziativa  che  si  devono  due  utilissime  istituzioni, 
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Vìng.  Niccolò  Pellati  appartenne  per  48  anni  al  Regio  Corpo  delle 
Miniere,  ne  ebbe  le  redini  per  tre  lustri,  continuando  le  tradizioni  glo- 
riose del  Sella,  dell'Axerio  e  del  Giordano,  con  quel  sagace  indirizzo 
che  fa  di  questo  dicastero  una  delle  migliori  istituzioni   governative. 

Nella  sua  funzione  di  ispettore  generale  delle  Miniere,  essendogli 
affidata  anche  la  sorveglianza  delle  industrie  chimiche,  egli  trovò  modo 
di  armonizzare  ognora  gli  interessi  del  Governo  con  quello  degli  in- 
dustriali, e  di  recare  l'illuminato  suo  avviso  su  intricati  problemi  do- 
ganali che  non  potevano  essere  risolti  equamente  senza  l'intervento 
dei  tecnici. 

Alla  memoria  di  questo  funzionario,  che  all'elevata  cultura  accop- 
piava una  grande  rettitudine,  la  Società  Chimica  ha  voluto  rendere 
doveroso  omaggio. 

Altro  valente  ingegnere  al  quale  il  nostro  paese  deve  in  gran 
parte  l'assetto  attuale  dell'industria  del  mercurio  in  Toscana  è  Vin- 
cenzo Spirek,  morto  nell'ottobre  scorso.  Egli  introdusse  importanti 
perfezionamenti  nel  forno  Cerraak,  che  permisero  di  attivare  vantag- 
giosamente la  lavorazione  dei  minerali  estremamente  poveri,  allorché 
sembrava  che  le  nostre  miniere  dovessero  essere  abbandonate  in  se- 
guito all'esaurimento  delle  concentrazioni  cinabrifere.  Lo  Spirek,  boemo 
di  origine,  dedicò  durante  17  anni  tutto  il  suo  ingegno  a  rialzare  le 
sorti  della  metallurgia  del  mercurio  e  per  l'amore  fecondo  che  portò 
al  nostro  paese  la  Società  Chimica,  per  bocca  del  suo  Presidente,  ha 
espresso  la  propria  riconoscenza. 

Ebbe  in  seguito  la  parola  il  prof.  Ettore  Molinari,  il  quale  riferi 
il  risultato  di  alcune  coltivazioni  di  bachi  alimentati  con  foglia  par- 
zialmente disinfettata.  Riassunse»  innanzi  tutto,  le  precedenti  esperienze 
eseguite  dal  prof.  Lo  Monaco,  il  quale  si  valse  del  tachiolo  (Uuoruro 
di  argento)  come  agente  disinfettante,  poi  riferi  quelle  di  Pigoriui  e 
da  ultimo  le  prove  di  E.  Guarnieri  nuovamente  con  tachiolo,  di  con- 
fronto al  lysoform  od  al  sapone  contenente  formaldeide.  Siccome  le 
conclusioni  a  cui  erano  giunti  questi  sperimentatori  non  erano  con- 
cordanti e  peccavano  tutte  nel  senso  di  essere  state  fatte  sopra  un 
numero  di  bachi  troppo  piccolo,  il  prof.  Molinari  ha  creduto  utile  di 
ripeterle  anche  con  un  disinfettante  moderno,  l'ozono,  facendole  pro- 
cedere parallelamente  a  quelle  colle  foglie  lavate  semplicemente  nel- 
l'acqua potabile  e  colle  soluzioni  di  tachiolo  (1 :  100.000)  e  lysoform 
(5:1000),  coU'assistenza  del  prof.  Franceschini.  Iniziò  altresì  una  prova 
di  alimentazione  dei  bachi  con  foglia  fermentata  e  colla  stessa  che 
aveva  subito  un  lavaggio  colla  soluzione  di  lysoform,  per  verificare  se 
si  poteva  attenuare  la  mortalità  e  lo  scarso  raccolto  quando  il  bachi- 
cultore si  trova  nella  necessità  di  valersi   di   foglia   troppo   avvizzita. 

Da  tutte  queste  esperienze  risulta  che  Talimentazione  dei  bachi 
con  foglia  parzialmente  disinfettata  ha  una  intlueuza  quasi  trascura- 
bile sulla  mortalità,  sulla  precocità   dello   sviluppo    e   sul   reddito   in 
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quattro  anni  sono  dalla  Unione  Saponerie  italiane,  atlinchè  le  analisi 
rispondano  allo  scopo  per  cui  sono  richieste. 

Lusingandosi  che  nel  compito  che  gli  è  stato  affidato  sarà  asse- 
condato dai  colleghi  provetti  in  questo  ramo  d'analisi,  disse  che  l'epoca 
delle  analisi  sommarie  è  passata;  che  le  arti  di  cui  si  valgono  i  sofi- 
sticatori  sono  assai  più  raffinate  di  un  tempo  e  maggiori  sono  anche  le 
esigenze  del  pubblico  nei  riguardi  della  purezza  dei  prodotti  che  acquista 
e  perciò  le  indagini  dei  chimici  devono  essere  minuziose. 

I  soci  convenuti  accolsero  le  idee  espresse  dal  Presidente  ed  i  sin- 
goli problemi  saranno  sottoposti  a<l  esame  particolare. 

Dovendosi  da  ultimo  procedere  alla  nomina  della  Commissione 
per  aggiudicare  il  premio  di  L.  500  istituito  coi  fondi  raccolti  dal 
prof.  Gianoli,  per  Tanno  1907,  i  soci  convenuti  affidarono  tale  compito 
alla  Presidenza. 


Seduta  del  '25  gennaio  iOOS, 

Ordine  del  giorno:  Conferenza  del  prof.  Giacomo  Ciamician  sul 
tema:  La  chimica  organica  negli  organismi. 

Della  brillante  conferenza,  che  richiamò  nella  sala  della  Federa- 
zione una  vera  folla  di  chimici  e  di  medici,  diamo  un  riassunto  esteso 
nelle  comunicazioni  originali. 


Seduta  delVS  febbraio  1908, 

Oì\iine  del  giorno  :  1®  Comunicazioni  della  Presidenza  ;  2^  A.  Me- 
nozzi:  Sui  prodotti  non  saponificabili  del  grasso  di  crisalidi;  3°  G.  Gia- 
noli: Sulla  composizione  delle  benzine  del  commercio. 

Presidenza  del  prof.  Gianoli.  Il  Presidente  comunica  che  il  4  cor- 
rente venne  presentata  al  dott.  Antonio  Biffi  la  pergamena  che  ricorda 
il  venticinquesimo  anno  di  fondazione  della  fabbrica  di  via  Savona  ed 
il  cinquantesimo  della  sua  carriera  industriale.  L'omaggio  reso  al  de- 
cano dei  chimici  milanesi,  a  nome  anche  dell'Associazione  per  Tincre- 
mento  e  la  tutela  dell'industria  chimica  italiana,  reca  la  firma  delle 
più  spiccate  personalità  della  regione  che  si  occupano  di  questo  ramo 
di  studi.  Il  dott.  Biffi  si  è  mostrato  assai  grato  della  manifestazione 
d'affetto  che  ebbe  dai  colleghi  ed  ha  voluto  dare  nuova  prova  dei 
grande  suo  interessamento  per  il  progresso  del  sodalizio  inviando  lire 
duemila  per  l'incremento  degli  studi  chimici.  I  soci  intervenuti  ebbero 
pure  comunicazione  che  per  onorare  la  memoria  del  compianto  cav. 
Lepetit,  i  figli  dott.  Roberto  ed  Emilio,  con  delicato  pensiero,  hanno 
rimesso  al  Presidente  lire  2000  per  sussidiare  le  ricerche  chimiche. 

Il  Presidente  si  riserva  di  inviare  a  nome  dei  soci  ai  generosi  obla. 
tori  i  più  vivi  ringraziamenti. 

In  seguito  alla  proposta  messa  all'ordine  del  giorno  della  Società 
Chimica  di  Roma  per   la  trasformazione  di    quella  Società   in   Società 


Relazione  della  Commissione  incaricata  di  fissare  1  reqnisitl  che  devono 
avere  1  prodotti  pnrl  del  commercio  impiegati  nelle  analisi  chimiclie. 


PARTE  SESTA 
discussa  ed  approvata  nella  seduta  del  i5  giugno  i907. 


ACIDO    METAFOSFORICO:    HPO3. 

MASSE   O   CILINDRI   VETROSI  INCOLORI. 

Acido  solforico.  —  La  soluzione  di  gr.  1  in  20  ce.  d'acqua  per  trat- 
tamento con  acido  cloridrico  e  cloruro  di  bario  non  deve  intorbidare. 

Addo  nitrico.  —  Gr.  0,50  si  sciolgono  in  5  ce.  d'acqua,  e  la  solu- 
zione viene  mescolata  con  5  ce.  di  acido  solforico:  per  sovrapposizione 
di  ce.  2  di  soluzione  di  solfato  ferroso  non  deve  manifestarsi  anello 
bruno  nella  zona  di  contatto. 

Arsenico,  —  La  soluzione  di  gr.  1  in  ce.  5  d'acqua,  trattata  col 
reattivo  Bettendorf  non  deve  imbrunire  dopo  riposo. 

Metalli  pesanti.  —  La  soluzione  1  :  10  non  deve  cangiare  per  sa- 
turazione con  idrogeno  solforato  e  successiva  aggiunta  d'ammoniaca- 

Sostanze  riducenti.  —  La  soluzione  di  gr.  2  in  20  ce.  d'acqua,  ad- 
dizionata con  ce.  5  di  acido  solforico  e  con  2  goccio  di  soluzione  di 
permanganato  potassico  N/,o  deve  rimanere  colorata  in  roseo  durante 
5  minuti. 

ACIDO  TANNICO:  C,,  Hio  0,. 

POLVERE  RIANCO- GIALLASTRA   O   PICCOLE  SCAGLIE. 

Solubilità,  —  Gr.  2  con  5  ce.  di  acqua,  per  leggero  riscaldamento 
devono  dare  soluzione  limpida  ed  incolora:  la  stessa  quantità  con 
5  ce.  d'alcool  assoluto  si  sciolga  completamente,  e  la  soluzione  rimanga 
limpida  anche  dopo  aggiunta  di  5  ce.  di  etere. 

Residuo.  —  Gr.  2  per  calcinazione  non  devono  lasciare  residuo. 
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Ferro  -  Ptombo  -  Rame,  —  Gr.  10  devoDO  sciogliersi  completamente 
in  acido  solforico  diluito,  e  la  soluzione  deve  rimanere  colorata  in 
rosso  per  addizione  di  1  goccia  di  soluzione  N/io  di  permanganato 
potassico. 

ZINCO  PER  PERIZIE  CHIMICO  LEGALI. 

Arsenico,  —  Deve  resistere  per  un'ora  alla  prova  di  Gutzeit. 
Feltro  -  Piombo  -  Rame  (Vedi  Zinco), 

RAME:  Cu. 

Stagno  -  Antimonio  -  Piombo  -  Argento  -  Ferro,  —  Gr.  10  si  sciol- 
gono in  acido  nitrico  e  la  soluzione  si  porta  a  secco  a  b.  m.:  il  residuo 
dell'evaporazione  deve  sciogliersi  in  100  ce.  d'acqua  e  10  d'acido  ni- 
trico (d  =  1,3),  rimanendo  il  liquido  limpido  anche  dopo  riposo.  20  ce. 
di  questa  soluzione  non  devono  intorbidare  né  con  acido  solforico,  né 
con  acido  cloridrico.  La  rimanente  soluzione  si  sottopone  alla  corrente 
d'idrogeno  solforato  fino  a  completa  precipitazione  e  si  filtra.  20  ce. 
del  filtrato  si  trattano  all'ebollizione  con  5  goccie  di  acido  nitrico  e 
quindi  con  solfocianuro  potassico  e  non  si  deve  avere  colorazione 
rossa.  Il  liquido  restante  evaporato  e  calcinato  non  deve  lasciare  re- 
siduo ponderabile. 

Arsenico,  —  Gr.  10  si  trasformano  in  solfato  che  si  prova  nell'ap- 
parecchio di  Marsh:  non  si  deve  avere  anello   arsenicale   dopo  2  ore. 

MERCURIO  :^Hcr. 

LIQUIDO   MOBILISSIMO   A   RIFLESSI   METALLICI   ED    A    SUPERFICIE    SPLENDENTE. 

Metalli  estranei,  —  Gr.  20  evaporati  accuratamente  in  capsula  di 
porcellana  e  calcinati  non  devono  lasciare  residuo. 

SOLFATO  SODICO  :  Nao  SO4  +  IOH2  0. 

CRISTALLI   INCOLORI,   EFFLORESCENTI. 

La  soluzione  1  :  20  deve  essere  limpida  e  di  reazione  neutra  al 
tornasole. 

La  stessa  soluzione: 

Acido  cloridHco  —  trattata  con  acido  nitrico  e  nitrato  d'argento 
non  deve  mostrare  opalescenza; 

Metalli  pesanti  —  acidificata  con  acido  cloridrico  non  deve  can- 
giare per  azione  dell'idrogeno  solforato,  nemmeno  dopo  alcalinizza- 
zione  con  ammoniaca; 

Arsenico  —  per  trattamento  col  reattivo  di  Bettendorf  non  deve 
colorarsi  dopo  lungo  riposo  ; 

Calcio  e  magnesio  —  non  deve  intorbidare  dopo  addizione  di  am- 
moniaca, per  trattamento  con  ossalato  ammonico  e  fosfato  sodico. 

Xnnunr'o  Soc.  Chim.  di  MVnno  -  iOOS.  2 
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La  stessa  soluzione  limpida: 

Addo  cloridrico  —  trattata  con  acido  nitrico  non  dia  opalescenza 
con  nitrato  d'argento; 

Acido  solforico  —  per  aggiunta  di  acido  cloridrico  e  di  cloruro 
di  bario  non  deve  intorbidare  né  a  caldo  né  dopo  riposo; 

Metalli  pesanti  —  saturata  con  idrogeno  solforato  non  deve  co- 
lorarsi ; 

Ferro  —  non  deve  colorarsi  in  azzurro  per  addizione  di  acido 
cloridrico  e  di  ferrocianuro  potassico. 

FOSFATO  BICALCICO:  Ca  HPO,  +  2H,  0. 

POLVERE  BIANCA   CRISTALLINA. 

Acido  cloridrico.  —  Gr.  1  si  scioglie  in  acido  nitrico  diluito  e  si 
porta  la  soluzione  a  20  ce.  con  acqua:  non  si  deve  avere  opalescenza 
per  trattamento  con  nitrato  d'argento. 

La  soluzione  cloridrica  1  :  20: 

Acido  solforico  —  non  deve  intorbidarsi  con  cloruro  di  bario, 
neppure  dopo  riscaldamento  e  riposo; 

Metalli  pesanti  —  per  azione  dell'idrogeno  solforato  non  deve 
cangiare  ; 

Ferro  —  trattata  con  ferrocianuro  di  potassio  non  si  colori  in 
azzurro. 


FOSFATO  TRICALCICO:  Gag  {V0^)o. 
(Vedi  Fosfato  bicalcico). 

OSSIDO  DI  ZINCO  :  Za  0. 

POLVERE  BIANCA  AMORFA. 

Zi  fico  metallico  e  acido  carbonico.  —  Gr.  10  devono  sciogliersi 
completamente  e  senza  effervescenza  in  100  ce.  di  acido  acetico  al 
30  %. 

La  soluzione  limpida  ed  incolora: 

Acido  solforico  —  trattata  a  caldo  con  cloruro  di  bario  non  deve 
intorbidare,  nemmeno  dopo  riposo; 

Acido  claridrico  —  con  nitrato  d'argento  non  deve  dare  opale- 
scenza; 

Metalli  pesanti  estranei  —  con  carbonato  ammonico  dà  un  preci- 
pitato bianco,  solubile  con  ammoniaca  in  un  liquido  perfettamente 
limpido  ed  incoloro,  che  con  idrogeno  solforato  deve  precipitare  in 
bianco; 

Metalli  alcalino'terrosi  —  si  tratta  con  ammoniaca  fìno  a  com- 
pleta soluzione  del  precipitato  che  si  forma  dapprima,  non  si  devono 
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CLORURO  MANGANOSO:  Mn  Clg  +  4H2  0. 

CRISTALIil  ROSEI,  DELIQUESCENTI,  SOLUBILI  FACILMENTE  NELL'ACQUA. 

Acido  solforico.  —  La  soluzione  di  gr.  1  in  20  ce.  di  acqua,  addi- 
zionata di  cloruro  di  bario  non  s'intorbidi,  nemmeno  per  riscalda- 
mento e  successivo  riposo. 

Ferro.  —  Gr.  1  si  scioglie  in  20  ce.  d'acqua  e  la  soluzione  addi- 
zionata di  cloro  si  porta  all'ebollizione  ;  dopo  raffreddamento  non  deve 
colorarsi  con  solfocianuro  potassico. 

Zinco.  '—  Gr.  1  si  scioglie  in  10  ce.  d'acqua  e  la  soluzione  si  ad- 
diziona con  gr.  1  di  acetato  sodico  e  poche  goccio  di  acido  acetico: 
non  deve  cangiare  per  azione  dell'idrogeno  solforato. 

Magnesia  -  Alcali.  —  Gr.  1  in  20  ce.  d'acqua  si  tratta  con  leggero 
eccesso  di  soluzione  di  carbonato  ammonico  e  si  filtra:  il  'filtrato  per 
evaporazione  e  successiva  calcinazione  non  deve  lasciare  residuo  pon- 
derabile. 


CARBONATO  MANGANOSO  :  Mn  CO,  +  Hg  0. 

POLVERE  BIANCA  O  LEGGERMENTE  ROSSASTRA,   COMPLETAMENTE  SOLUBILE 

IN  ACIDO   CLORIDRICO  DILUITO. 

Acido  solforico  -  Ferro  -  Zinco  -  Magnesio^  Alcali,  —  Sulla  solu- 
zione cloridrica,  mantenendo  le  stesse  proporzioni.  (Vedi  Cloruro  man- 
ganoso). 

Ammoniaca.  —  Gr.  1  si  scioglie  in  acido  cloridrico  diluito  e  la 
soluzione  viene  alcalinizzata  nettamente  con  soda  caustica  e  portata 
a  200  ce.  in  cilindro  graduato  e  chiuso.  Si  prelevano  dopo  riposo  per 
decantazione  ce.  100  e  si  addizionano  con  poche  goccio  del  reattivo  di 
Nessler:  non  si  deve  avere  colorazione  gialla. 


CLORURO    RAMEICO:    CuCIg  +  SHaO. 

CRISTALLI  AGHIFORMI   VERDI   DELIQUESCENTI. 

Solubilità.  —  Gr.  5  si  sciolgono  completamente  in  ce.  5  di  acqua, 
e  la  soluzione  deve  rimanere  limpida  per  aggiunta  di  5  ce.  d'alcool  a  90^. 

Acido  solforico.  —  La  soluzione  1 :  20  trattata  con  acido  clorìdrico 
e  cloruro  di  bario  non  deve  intorbidare,  neppure  a  caldo. 

Metalli  alcalini  e  ferro.  —  Gr.  4  si  sciolgono  in  100  ce.  d'acqua,  la 
soluzione,  dopo  aggiunta  di  acido  cloridrico,  si  sottopone  a  corrente 
di  idrogeno  solforato  sino  a  completa  partecipazione  e  si  filtra:  il  fil- 
trato portato  a  secco  e  calcinato  non  deve  lasciare  più  di  3  mgr.  di 
residuo. 


k«, 
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Alcali.  —  ce.  40  si  trattano  con  eccesso  di  ammoniaca  ed  il  fil- 
trato si  evapora  fino  a  secchezza:  il  residuo  ripreso  con  acqua  non 
deve  richiedere  più  di  1  ce.  di  HCl  N/^o  per  essere  saturato. 

Acetato  uranoso.  —  La  soluzione  di  gr.  1  in  ce.  20  d'acqua  e  ce.  1 
d'acido  solforico  diluito  deve  colorarsi  in  roseo  per  aggiunta  di  2  goccio 
di  soluzione  N/jo  di  permanganato  potassico. 

SOLFURO  FERROSO:  FeS. 

MASSE  FUSE  O  CILINDRI  NERI  O  GRIGIASTRI  A  FRATTURA  SPLENDENTE. 

Trattato  con  acido  solforico  diluito  a  caldo  deve  sviluppare  non 
meno  del  82  %  di  H,S. 

CARBONE  ANIMALE. 

POLVERE  NERA,  ASCIUTTA,  LEGGIERA. 

Gr.  1  calcinato  non  deve  lasciare  più  di  7  cgr.  di  residuo. 

Potere  decolorante.  —  Gr.  1  deve  decolorare  completamente  20  ce. 
d'una  soluzione  al  5  7o  di  caramello,  diluita  in  200  ce.  d'acqua. 

Acidi  cloridrico  e  solforico,  —  Gr.  2  si  fanno  bollire  con  50  ce.  di 
aequa,  il  filtrato  incolore  e  neutro  diviso  in  due  porzioni  non  deve 
dare  che  opalescenza  leggiera  con  nitrato  d'argento  e  leggerissimo 
intorbidamento  con  cloruro  di  bario. 

Metalli  pesanti  -  Calce,  —  Gr.  1  si  tratta  con  50  ce.  di  acido  clo- 
ridrico diluito  (1 :  10)  e  si  filtra:  metà  del  filtrato  saturato  con  idro- 
geno solforato  non  deve  imbrunire  nemmeno  dopo  aggiunta  di  ammo- 
niaca; il  rimanente  non  deve  intorbidare  per  trattamento  con  ammoniaca 
ed  ossalato  ammoni  co. 

Idrogeno  solforato,  —  Gr.  1  si  tratta  con  50  ce.  di  acido  cloridrico 
diluito  (1 :  10)  e  si  porta  all'ebollizione  :  una  carta  all'acetato  di  piombo 
esposta  ai  vapori  non  deve  imbrunire. 

Sostanze  insolubili  in  alcool,  —  Gr.  1  si  addiziona  con  10  ce.  di 
alcool,  si  riscalda  all'ebollizione  e  si  filtra:  il  filtrato  evaporato  non 
deve  lasciare  residuo. 


I      '■) 


A 


,\  ■  s 


-  27  - 

gono  nelle  quantità  non  inferiori  a  quelle  richieste  per  la  loro 
trasformazione  in  bicloridrato  di  chinina,  impiegando  perciò 
tutto  l'acido  presente.  Evidentemente  l'acido  cloridrico  sposta 
da  detti  composti  l'acido  tannico  e  porta  in  soluzione  la  chinina 
quasi  esclusivamente  sotto  forma  di  bicloridrato. 

Il  comportamento  dei  due  sali  rispetto  a  detti  solventi  è 
identico,  e  la  loro  solubilità  molto  approssimativamente  uguale. 

Il  falso  tannato,  mentre  è  un  po'  solubile  nell'acqua,  lo  è 
meno  nell'acido  cloridrico  che  i  tannati  veri  e  rispetto  alla  chi- 
nina approssimativamente  secondo  il  rapporto  1  :  2,3  nell'acido 
cloridrico  all'I  VooJ  1  •  4,7  nell'acido  cloridrico  al  3  Voo* 

È  da  notarsi  infine  che  mentre  i  due  tannati  veri  tendono 
a  liberare  acido  tannico  trasformandosi  in  tannati  più  basici  (^), 
il  falso  tannato  tende  a  trasformarsi  in  composto  più  ricco  in 
acido  tannico:  di  fatti  per  molti  prolungati  lavaggi  con  acqua 
sono  arrivato  ad  ottenere  dal  falso  tannato  descritto  un  com- 
posto che  all'analisi  mi  diede  i  seguenti  risultati: 


\  \ 


■^: 


.-^r" 


Acqua 

11,30 


Chinina 

19,75 


Acido  solforico 

5,93 


e  corrispondente  approssimativamente  alla  formola  (*): 
(C20  H24  N,  O2  .  H2  804)2  .  (Ci,  Hio  0,),  22H2  0. 
Calcolato  11,30  18,53  5,60 


Le  stesse  prove  potranno  essere  ripetute  sugli  altri  sali  della 
chinina  coll'acido  tannico. 

Milano.  —  Laboratorio  chimico  dello  Stabilimento  Carlo  Erba 

Dicembre  1907. 


(*)  Tanto  Tiene  provato  oltre  che  dalla  presenza  di  acido  tannico  nel  saggio  della 
Bolnbllltà  In  acqua,  anche  per  11  fatto  che  mettendo  a  reagire  nella  preparazione  del 
2*  tannato  ana  parte  di  chinina,  con  due  parti  di  acido  tannico,  si  ottiene  un  sale  con 
una  parte  di  chinina  per  l  Vz  di  acido  tannico. 

(')  La  maggior  percentuale  di  chinina  e,  quasi  in  rapporto  di  acido  solforico  sul 
calcolato,  stanno  ad  Indicare  la  presenza  di  piccole  quantità  di  composto  meno  ricco 
in  acido  tannico,  tendente  sempre  a  perdere  bisolfato  di  chinina,  continuandone  il 
lavaggio. 
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Debbo  ancora  rilevare  che  negli  ultimi  giorni  dell'allevamento 
i  bachi  con  foglia  bagnata  al  lysoform  e  quelli  con  foglia  ba- 
gnata con  sola  acqua,  all'aspetto  erano  egualmente  ben  svilup- 
pati e  sembravano  un  po'  più  grossi  di  quelli  delle  altre  prove. 
Molto  tristi  invece  erano  tutti  quelli  alimentati  con  foglia  fer- 
mentata (con  o  senza  trattamento).  I  primi  ad  andare  al  bosco 
furono  quelli  con  foglia  ozonizzata,  ma  l 'anticipo  noii  fa  che  di 
<3irca  24  ore  su  quelli  al  lysoform  e  a  foglia  comune;  invece 
quelli  a  foglia  fermentata  tardarono  3-4  giorni. 

Conclusione. 

Da  queste  esperienze  risulta  che  l'alimentazione  dei  bachi 
<3on  foglia  parzialmente  disinfettata,  ha  una  influenza  quasi  tra- 
scurabile sulla  mortalità,  sulla  precocità  dello  sviluppo,  sul 
reddito  in  bozzoli  (in  peso)  e  in  seta.  Se  una  piccola  differenza 
fii  vuol  trovare  in  quei  risultati,  essa  parlerebbe  forse  a  van- 
taggio dell'ozono,  non  certo  del  lysoform  e  per  conseguenza  del 
tachiolo  (perchè  questo  secondo  il  Guarnieri,  è  meno  vantaggioso 
del  lysoform)  e  ad  ogni  modo  è  consigliabile  agli  studiosi  di  ri- 
volgere la  loro  attenzione  ad  altri  punti  dell'interessante  pro- 
blema bacologico,  ed  è  anche  inutile  che  gli  agricoltori  insistano 
ulteriormente  con  prove  dispendiose  in  questo  senso. 

Milano,  23  dicembre  1907. 

Laboratorio  chimioo. 
della  Società  d'Incoraggiamento  d'Arti  e  Mestieri. 


LA   CHIMICA  ORGANICA  NEGLI  ORGANISMI 

Riassunto  della  Conferenza  del  prof.  G.  Giamician 
tenuta  nella  seduta  del  25  gennaio  1908, 

I  meravigliosi  progressi  realizzati  nell'ultimo  ventennio  nella 
eintesi  organica  permettono  di  pensare  alla  soluzione  di  problemi 
che  sembravano  pochi  anni  fa  ancora  molto  lontani,  tanto  che 
al  presente  possiamo  sperare  prossimo  il  giorno  in  cui  potranno 
essere  preparate  nei  laboratori  anche  quelle  sostanze  degli  or- 
ganismi vegetali  ed  animali  che  finora,  data  la  complessità  del 
loro  edifìcio  molecolare,  hanno  resistito  a  tutti  i  tentativi  di 
sintesi. 

Annuario  Soc.  CJiim.  di  Milano  •  1908,  8 
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zioni  intorno  alle  sostanze  medesime  sono  ancora  assai  scarse  ; 
non  solamente  è  prematuro  parlare  oggi  di  costituzione,  ma 
molte  incertezze  regnano  sui  rapporti  dei  composti  descritti  in 
questo  gruppo,  perchè  lo  studio  ne  è  finora  poco  approfondito. 
Probabilmente  sostanze  ricavate  da  materiali  diversi  e  descritte 
come  identiche  non  lo  sono  affatto  ;  altre  ritenute  e  descritte 
come  differenti  sono  invece  identiche. 

La  diffusione  delle  sostanze  appartenenti  al  gruppo  della 
colesterina  nelle  piante  e  negli  animali,  rende  interessante  lo 
studio  loro  per  la  chimica  biologica.  Da  alcuni  anni  in  questo 
laboratorio  si  attende  appunto  a  ricerche  intorno  ai  composti  di 
questo  gruppo,  mirando  pel  momento  sopratutto  ad  uno  studio 
comparativo. 

Alcuni  anni  fa  (^)  pubblicai  1  risultati  di  una  ?erie  di  os- 
servazioni da  cui  riusciva  dimostrato  che  la  colesterina  del  latte 
è  in  tutto  identica  a  quella  della  bile.  In  seguito  il  dott.  Otto- 
lenghi  istituì  delle  ricerche  sulla  ergosterina,  e  su  una  reazione 
che  si  credeva  atta  a  distinguere  colesterina  e  fìtosterina.  (Ren- 
diconti Accademia  Lincei,  voi.  XIV  e  voi.  XV,  1907).  Ora  comunico 
i  risultati  delle  indagini  fatte  sulla  colesterina  ricavata  dall'uovo 
e  su  un  altro  termine  appartenente  a  questo  gruppo  ottenuto 
dalle  crisalidi  del  baco  da  seta  e  studiato  in  comune  col  dottor 
A.  Moreschi. 

Il  tuorlo  dell'uovo  di  gallina  separato  dall'albume  venne 
essiccato  a  bassa  temperatura  e  poscia  sottoposto  ad  estrazione 
con  etere  per  ricavare  il  grasso  greggio.  Dal  grasso  greggio  la 
colesterina  fu  separata  mediante  il  procedimento  indicato  da 
Bomer  (^),  che  è  certamente  il  più  pratico  per  estrarre  rapida- 
mente le  sostanze  non  saponificabili  del  grasso.  La  colesterina 
greggia  fu  cristallizzata  dapprima  da  alcool  e  in  ultimo  da  alcool 
ed  etere  ripetutamente  per  averla  pura. 

La  sostanza  fornisce  tutte  le  reazioni  cromatiche  della  co- 
lesterina della  bile:  col  cloroformio  e  acido  solforico  concentrato 
(alcuni  centigr.  di  sostanza,  2  cmc.  di  cloroformio  e  2  cmc.  di 
acido  solforico  conc),  si  ha  colorazione  rosso-sangue  poi  rosso- 
ciliegia  del  cloroformio,  mentre  Facido  solforico  presenta  una 
forte  fluorescenza  verde.  Versando  in  una  capsula  una  porzione 


(')  Identità  della  colesterina  del  latte  con  quella  della   bile,    Bendiconti   Accademia 
Lincei»  voi.  XII,  serie  5*,  anuo  1903. 

(*)  2^it.  fiir  Untersuchung  der  yahrufujs  und  Genu^swittel,  voi.  I,  1898,  pag.  38. 
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piccola  quantità  il  nero  animale.  Il  prodotto,  che  si  separa  in 
aghi  schiacciati  od  in  lamine  allungate,  fu  purificato  per  cri- 
stallizzazione da  alcool. 

L'etere  è  anidro;  fonde  a  96^  C.  Fu  cjeterminato  il  potere 
rotatorio  specifico  sciogliendo  gr.  3,6646  in  cloroformio,  portando 
il  volume  a  25  cmc,  ed  osservando  in  tubi  di  2  decimetri  di 
lunghezza,  a  15°.  Si  ebbe  una  deviazione  di  —  15^18'.  Ciò 
che  dà 

(a)«  =  -  52°,5. 

Le  osservazioni  fatte  in  condizioni  presso  a  poco  identiche, 
come  risulta  dalla  Nota  citata  sulla  colesterina  del  latte,  hanno 
dato  pel  formiate  della  colesterina  biliare 

{xy^  =  -  51^48. 

Acetato.  —  Fu  preparato  scaldando  la  colesterina  anidra, 
con  anidride  acetica,  mantenendo  aireboUizione,  poi  evaporando 
a  b.  m.  per  scacciare  Tanidride  acetica  in  eccesso.  Il  prodótto 
fu  poscia  ripreso  con  alcool  assoluto,  decolorato  con  nero  ani- 
male e  purificato  per  cristallizzazione. 

Il  composto  è  anidro;  il  punto  di  fusione  fu  trovato  a  114°; 
anche  per  abito  cristallino,  come  per  potere  rotatorio  specifico 
coincide  coiracetato  della  colesterina  della  bile. 

Benzoato.  —  Anche  questo  estere  fu  ottenuto  col  procedi- 
mento solito,  scaldando  colesterina  anidra  con  anidride  ben- 
zoica a  160**,  per  alcune  ore.  Il  composto  fu  purificato  per  cri- 
stallizzazione da  una  miscela  di  alcool  ed  etere. 

È  anidro  ;  fonde  a  146®  ;  ha  lo  stesso  potere  rotatorio  spe- 
cifico di  benzoato  avuto  dalla  colesterina  della  bile.  Prestandosi 
bene  la  sostanza  ad  uno  studio  cristallografico,  ed  essendo  bene 
identificato  cristallograficamente  il  benzoato  della  colesterina 
biliare,  ho  pregato  il  prof.  Artini  di  fare  lo  studio  dell'etere  ot- 
tenuto dalla  colesterina  delPuovo.  Ecco  i  dati  cortesemente  co- 
municatimi. 

"  Sistema  di  metrico 


a  :  e  =  1  :  3,5931. 


Forme  osservate 


{0011  ,  llUì 

,111^ 

^1,11131 

Spig. 

mia. 

Aog.  oss.  lìmiti 

N 

Ang.  oss.  media 

Ang.  calcolati 

(IH). 

.  (001) 

78^35' -79^7' 

10 

78^52 

* 

(111). 

(ITI) 

87  ,56  -87  ,58 

1 

87  ,57 

87^52 

(Ili) 

.  (UT) 

21  ,52-22,50 

5 

22,16 

22,16 

(112) 

.(001) 

69  ,33  -69  ,43 

3 

69,38 

68,31 

(113) 

.(001) 

59  ,50  -60  ,36 

8 

60,8 

59,27 
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sempre  e  decantando  cautamente  la  sostanza  fusa  rimasta  al 
fondo  del  recipiente,  si  solidifica  per  raffreddamento,  dando  un 
prodotto  dell'aspetto  della  cera  greggia.  Questo  prodotto  rappre- 
senta, in  base  alle  osservazioni  fatte,  quasi  la  metà  della  parte 
non  saponificabile  del  grasso. 

I  trattamenti  fatti  per  purificare  il  prodotto  ci  hanno  por- 
tato in  possesso  di  due  parti,  di  cui  una  più  facilmente  fusibile 
dell'altra. 

La  parte  meno  fusibile,  ricristallizzata  da  alcool  dove  è  po- 
chissimo fusibile  anche  a  caldo,  poscia  da  alcool  ed  etere  e  in 
ultimo  da  etere  anidro,  si  depone  in  foglietto  il  cui  punto  di 
fusione  è  stato  trovato  costante  a  62^,5. 

II  punto  di  ebollizione  è  stato  riscontrato  a  270,  alla  pres- 
sione di  15  mm. 

L'analisi  elementare  ha  dato  i  risultati  seguenti  : 

Trovato 

I  n 

sost.  0,254  sost.  0,414 

COa    0,7905     C7o  81,84  COj     1,2918     C%  85,09 

H2O  0,339       H„   14,82  HaO    0,5518      H„    14,80 

Questi  numeri  vanno  abbastanza  d'accordo  con  una  paraf- 
fina della  formula  C28  Hgg,  per  la  quale  si  calcola  C  7©  85,28 
H  %  1*^,72.  Con  quella  formula  si  accorda  anche  il  risultato  della 
determinazione  del  peso  molecolare,  che  ha  dato  in  media  393, 
mentre  il  teorico  è  394. 

La  sostanza  è  inattiva  sulla  luce  polarizzata;  ma  si  unisce 
con  bromo. 

Una  paraffina  della  formula  CggHsg  è  descritta  da  Krafft 
(Chem.  Zeit.,  8.  153)  per  la  quale  si  dà  come  punto  di  fusione 
61,5,  e  punto  di  ebollizione  279°  a  15  mm.  di  pressione. 

La  parte  fusibile  a  più  bassa  temperatura  del  prodotto  in- 
solubile neiralcool  caldo,  e  che  si  trova  in  quantità  minore  della 
precedente,  si  trova  nel  liquido  da  cui  si  è  separato  il  prodotto 
ora  ora  descritto  per  cristallizzazione,  si  presenta  come  una 
massa  non  consistente,  fusibile  a  41^-42^  È  esso  pure  in  idro- 
carburo saturo;  non  sommandosi  con  bromo. 
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reudere  ancor  più  delicato  il  meccanismo.  Basterà  considerare 
che  non  trattasi  di  motori  a  redime  costante,  ma  assai  variabile 
per  le  frequenti  fermate  e  avviamenti  e  per  la  difterente  velo- 
cità che  devono  assumere  e  che  non  si  può  disporre  di  molta 
acqua  per  il  raffreddamento  del  cilindro,  che  sono  a  temersi  le 
fiiccensioni  premature,  ecc.,  sicché,  volendo  assicurare  l'avvia- 
mento senza  ricorrere  al  riscaldamento  esterno,  quando  nella 
stagione  fredda  tutto  concorre  ad  abbassare  la  temperatura  del 
carburatore  e  del  cilindro,  occorre  che  la  porzione  degli  idro- 
carburi facilmente  volatili  e  di  i)iù  facile  combustione  si  man- 
tenga elevata.  Un  forte  squilibrio  nel  rapporto  di  questi  compo- 
nenti arreca  non  lievi  difficoltà  anche  per  il  fatto  che  le 
condizioni  per  evitare  la  accensione  intempestiva  della  miscela 
tonante,  che  si  lamenta  cogli  idrocarburi  assai  volatili,  corri- 
spondono a  quelle  che  conducono  alla  incompleta  combustione 
delle  parti  più  fisse.  Infatti,  cogli  idrocarburi  leggieri  basta  una 
debole  compressione,  mentre  con  quelli  pesanti  si  devono  rag- 
giungere 30  a  40  atm. 

Fino  a  (^uale  limite  i  componenti  poco  volatili  non  rie- 
scono di  ostacolo  lo  si  potrà  stabilire  soltanto  in  base  all'espe- 
rienza diretta  ed  è  perciò  a  desiderarsi  che  apposite  prove 
vengano  istituite  sui  vari  tipi  di  motori  posti  in  condizioni 
differenti  di  temperatura  e  alimentati  con  i<lrocarburi  di  com- 
posizione conosciuta,  per  determinare  quali  sono  le  frazioni 
che  sfuggono  incombuste  o  non  completamente  abbruciate  ed  i 
fattori  che  ostacolano  l'avviamento,  s'intende  quando  la  pro- 
porzione del  comburente  o  del  combustibile  sono  conveniente- 
mente regolate. 

Per  avere  un'idea  del  modo  di  comportarsi  dei  diversi 
idrocarburi  di  cui  sono  composte  le  benzine  del  commercio  ho 
ileterminato  la  temperatura  alla  quale  devono  essere  riscaldate 
le  parti  più  o  meno  volatili,  ottenute  colla  distillazione  frazio" 
nata,  affinchè  l'aria  che  le  attraversa  diventi  infiammabile.  Ecco 
i  risultati  : 


I 


.n^.fi'*?'  ""^^  ì  GO^-TO^       70*'  80«    ,    80<>.90°     OO^^-lOO" 


boUono  ti    ...  { 


I 


Temperatura  . 

*  cui  devono  es-  [         0^  '  0"         !  5''  15" 

sere    riscaldato.  S  i 


lOO'.llO^    110^-120* 


25 


K,0 


45' 


Questi  risultati  mostrano  come  le  porzioni  che  distillano 
al  disopra  di  80**  0.  non  forniscono  aria  incendiabile  alla  tem- 
peratura   del    ghiaccio    fondente    e    perciò    sarebbero     inadatte 


—  56  — 

quando  non  intervenga  una  sorbente  calori  fera  esterna.  Non 
potendosi  pretendere  dai  costruttori  di  automobili  che  nei  ci- 
lindri dei  motori  ordinari  la  combustione  de^li  idrocarburi 
avvenga  in  modo  perfetto  tanto  colle  benzine  leggiere,  come  con 
quelle  pesanti,  appare  giustificato  che  in  quelle  da  consumarsi 
nella  stagione  invernale  il  rapporto  fra  i  componenti  più  o  meno 
volatili  debba  mantenersi  entro  limiti  assai  ristretti. 


^  f 


—  60  — 

che  la  visita  degli  apparecchi  a  vapore  che  fino  ad  ora  non  erano 
sottoposti  a  vigilanza,  possa  essere  fatta  entro  il  corrente  anno  e  con- 
sente che  le  Autorità  politiche  usino,  nell'esigere  Tappiicazione  del 
nuovo  Regolamento,  un'equa  tolleranza  nei  casi  in  cui  ciò  sia  richiesto 
da  evidenti  necessità  deiresercizio  delle  industrie 

In  seguito  il  prof.  Molinari  espone  le  ricerche  fatte  col  dott.  Fé- 
naroli  sopra  una  nuova  reazione  dei  petroli,  il  Presidente  riassume 
una  estesa  memoria  del  dott.  Borelli  sul  dosamento  del  torio  nelle 
sabbie  monazitiche,  e  il  dott.  Cornalba  rende  pubblico  il  suo  metodo 
per  giudicare  deirannacquamento  del  latte,  di  cui  si  tenne  parola  in 
una  precedente  seduta. 


.  » 


Comanieazioni  omginali 


ALCUNI  DERIVATI  NITRO- ALOGEN ATI 
DELLA  BENZINA,   DELL'ANILINA  E   DELL'ACETANILIDE. 

Nota  del  prof.  G.  Kòmer  e  del  doti.  A.  Gontardf 
presentata  nella  seduta  del  i4  marzo  i908. 

In  una  nota  presentata  alla  R.  Accademia  dei  Lincei  (}) 
era  stato  detto  esser  nostra  intenzione  di  pubblicare  i  risultati  dei 
nostri  lavori  intorno  alla  revisione  dell'intero  materiale  di  fatti 
riguardanti  la  formazione  e  le  proprietà  delle  sostanze  aroma- 
tiche a  sei  atomi  di  carbonio,  man  mano  che  si  sarebbero  com- 
pletate le  serie  od  i  gruppi  di  tali  composti;  ora  noi  siamo 
invece  costretti  ad  anticipare  queste  nostre  pubblicazioni  ed  a 
descrivere,  almeno  sommariamente,  le  proprietà  ed  i  metodi  di 
preparazione  di  quelle  sostanze  che  fino  ad  ora  furono  ottenute 
di  nuovo,  anche  se  la  serie  od  i  gruppi  ai  quali  le  sostanze  ap- 
partengono non  sono  ancora  completi;  poiché  altri  già  si  son 
messi  sullo  stesso  campo  di  ricerche. 

Noi  abbiamo  già  preparato  qualche  centinaio  di  sostanze 
nuove  e  parecchie  di  esse  furono  anche  cristallograficamente 
studiate  e  descritte  dal  prof.  Arti  ni  e  dal  dott.  Repossi  ;  in  questa 
nota  noi  accenneremo  brevemente  ad  alcune  scegliendole  tra 
quelle  che  maggiormente  hanno  analogie  tra  loro  o  che  si  ot- 
tengono con  metodi  simili  di  preparazione,  riservandoci  di  con- 
tinuare in  prossime  sedute  la  descrizione  degli  altri  gruppi  già 
preparati. 


(*)  KOrrsr  e  CoNTARoi,  Bendiconti  B.  Accademia  dei  Lincei.  Voi.  XV,  serie  6* 
primo  semestre,  fase.  10,  pag.  525-26. 


^ 
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La  determinazione  quantitativa  dell'azoto  ha  dato: 

Sostanza  impiegata  seccata  nel  vuoto  gr.  0,242 

Azoto  ce.  17,8  a  t.  =  18*" h*»  =    740 

N  %  trovato =z  8,47 

N  7,  calcolato  per  C^  H2  Br,  NOg  (NH .  CO  .  CH3)  =  8,33 

L'altro  prodotto  di  nitrazione  è  assai  più  solubile  nell'alcool 
e  cristallizza  da  questo  solvente  in  aghi  piatti,  giallo  verdognoli, 
fondenti  si  costantemente  a  147°. 

La  determinazione  quantitativa  dell'azoto  ha  dato: 

Sostanza  impiegata  gr.  0,1884. 

Azoto  ce.  13  a  t.  =  26^ h?  —  755 

N  7o  trovato =8,4 

N  7o  calcolato  per  C^  H2  Bg  NO2  (NH .  CO .  CH3)  =  8,33 

La  formula  di  struttura  di  queste  bibromonitroacetanilidi 
venne  determinata  trasformandole  nelle  rispettive  aniline  me- 
diante riscaldamento  con  acido  solforico  concentrato  a  110°.  Il 
primo  prodotto  diede  una  bibromoanilina  fondentesi  a  149®,  iden- 
tica per  le  proprietà  fìsiche  e  chimiche  a  quella  da  noi  già  de- 
scritta {})  ed  ottenuta  per  azione  dell'ammoniaca  alcoolica  so. 
pra  la: 

Br 

/'\ 

\/»' 

per  la  quale  abbiamo  allora  dimostrata  la  formala  di  struttura; 

/\Br 

NO,l     yBr 

perciò  all'acetanilide  fondente  a  242°  spetta  la  formula: 


NO, 


NHa 


Br 


Br 


La   seconda  acetanilide  fondente   a  147°,  disacetilata,  dà  un 
prodotto  che  dall'alcool  cristallizza  in  aghi  giallo  oro,    discreta- 


(')  KOrhsr  e  CoiTTARDi,  B.  Accademia  dei  Lincei.  Voi.  XV,  pag.  681. 


■■  *. 
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Si  preparò  analogamente  la  bicloroacetanilide  fondente  a  146,^4 
dalla  formula  di  struttura: 


CI 


\ 

CI 


NHa 


Isomorfa  (^)  colla  bi bromo  corrispondente. 
Della  quale  i  dati  cristallo^afici  principali  sono: 

a  :  b  :  e  :  0,8252  :  1  : 0,(5773  :  [i  =  77^26. 

Forme  osservate:  (0<Ì1)  (110)  (OH). 

Peso  specifico  =  1,500  Assitopici  y  1=  5,1936 

^—  6,2938 
Oi  —  4,2628 

La  bromocloroacetanilide  : 


CI 


\ 


Br 


N'Ha 

fondentesi  a  151*^,4,  pure  isoforma  colle  precedenti  : 

a  :  b  :  e  =  0,8152  :  1  :  0,6669  fi  =  76,42 
(001)  (110)  (Oli) 

Peso  specifico  =:  1,753  Assi  topici  y  =1  5,2555 

^  =  6,4469 
(0  =  4,2994 

venne  preparata  bromurando  in  soluzione  acetica  la  paracloro- 
acetanilide. 

La  clorobromoacetanilide 

Br 

y     \ 

/  s 

t  ; 

I 

'  CI 

XHa 

si  fonde  a  135°  è  isomorfa  colle  tre  precedenti  ed  i  dati  crìstal- 


{})  Aktiki,  loo.  oit.,  pag.  1838. 


...  .■- "..r.'W^ 


-'s<    ■■/■■  "--^  ■■■"  \  -r-'-r 
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lografici  più  importanti  sono  i  seguenti:  sistema  monoclino  classe 
prismatica 

a  :  b  :  e  =  0,8230  :  1  :  0,7088  ^  =  77'',49 

Forme  osservate  (001)  (010)  (Oli)  (021)  (110) 

Peso  specifico  =  1,755  Assi  topici  j^  =  5,1730 

4^       6,2856 
co  =  4,4552 

Oltre  che  col  metodo  analogo  a  quello  seguito  per  le  ace- 
tanilidi  sopradescritte,  bromurando  cioè  l'ortocloroacetanilide 
in  soluzione  acetica,  essendo  la  ortocloroacetanilide  assai  co- 
stosa e  difficilmente  accessibile  e  dovendosi  partire  da  questa 
sostanza,  poiché  se  si  facesse  agire  il  cloro  gasoso  sopra  la  para- 
bromoacetanilide  nel  solito  modo  questo  sposterebbe,  almeno  in 
parte,  il  bromo  già  entrato,  noi  abbiamo  seguito  anche  un  altro 
metodo.  Abbiamo  clorurato  cioè  la  parabromoacetanilide  in  so- 
luzione acetica  con  ipoclorito  di  calcio,  nelle  proporzioni  di  due 
molecole  di  cloro  attivo  per  ogni  molecola  di  acetanilide.  Si  se- 
parava cosi  per  diluizione  della  soluzione  acetica  sotto  forma 
di  un  olio  che  tosto  si  solidifica  il  composto: 


Br 


NOI 
^COCH, 


assai  instabile,  e  che  messo  in  contatto  con  alcool,  reagisce  con 
estrema  violenza  dando  aldeide,  acido  cloridrico  e  parabromo 
ortocloro  anilina: 


\ 

CH,  CH  HO 


H 


COCH, 


Br 


/H  NH 

HCI-+-CH,  C^     +        \c0CH, 


Oltre  che  coU'alcool  si  può  effettuare  tale  decomposizione 
anche  con  altre  sostanze;  cosi  mescolata  a  secco  con  paranltro 
anilina,  molecola  a  molecola,  iniziata  la  reazione  mediante  leg- 
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eroici,  rossi  per  incidenza,  gialli  per  trasparenza,  essi  apparten- 
gono al  sistema  monoclino  classe  prismatica  (^) 

a  :  b  :  e  =  2,1598  :  l  :  3,0212 

Forme  osservate:  (100)  (001)  (OH)  (101)  (102)  (TOl)  (121)  (T23) 

Peso  specifico  =:  2,349.  Assi  topici  y^  ==  5,8739 

^  =  2,7192 
Cd  zz  8,2154 

La  determinazione  quantitativa  delPazoto  ha  dato: 

Sostanza  impiegata  gr.  0,2318. 

Azoto  ce.  18,9  a  t.  =  20** h  =i   750 

N  %  trovato =  9,55 

N  7o  calcolato  per  C«  Hg  Brg  NOg  NHg    .     .     =  9,45 

Dall'etere  solforico  si  ottiene  in  sottili  lamine  gialle.  Sosti- 
tuendo in  essa  il  gruppo  amidico  con  un  atomo  di  idrogeno,  per 
trattamento  con  etere  nitroso  in  soluzione  alcoolica,  si  ha  la  già 
nota  bibromo  nitro  benzina  fusibile  a  57®-58^  alla  quale  è  asse- 
gnata la  formula: 

Br 

/\ 

Br 


NOo 


Perciò  all'anilina  fusibile  a  114^2,  spetta  la  formula 


Br 


"SOi/  \ 


\ 


Br 


XHa 


ed  alla  coiTispondente  acetanilide  fondente  a  172**  sarà  da  asse- 


gnare la  formula: 


Br 

N0,/\ 


NHa 


Br 


(1)  Aktini,  luogo  citato,  pag.  1085. 
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8i  ha  anche  qui  una  nuova  nitroacetanUide  meno  solubile  in 
alcool  dell'altra,  cristallizzabile  in  lunghi  aghi  bianchi  fusibili 
a  147°,4.     ' 

La  determinazione  quantitativa  dell'azoto  diede: 

Sostanza  impiegata  gr.  0,1876. 

Azoto  ce.  15,6  a  t.  =  20^ h^  ==  7,54 

N  Vo  trovato z=  9,68 

N  Vo  calcolato  per  C^  H,  Br  CI  (NOa)  NH  CO  CH3    =  &,55 

Disacetilata  fornisce  un'anilina  di  color  giallo  arancio,  che 
cristallizzata  da  alcool  o  da  etere  acetico,  si  presenta  in  prismi 
monoclini,  è  isomorfa  colle  precedenti  e  si  fonde  a  108**,4  diven- 
tando rossa  a  97°. 

I  dati  cristallografici  più  importanti  sono: 

a  :  b  :  e  =  2,1525  :  1  :  2,9625;  ^  zn  74^16'. 

Forme  osservate  (TOO)  (101)  (Oli)  (101)  (102)  (TOl)  (121)  (T21). 

Peso  specifico  =  2,047.  Assi  topici  y^  =  5,8446 

^  =  2,7153 
0)  zz  8,0440 
L'analisi  dell'azoto  diede: 

Sostanza  impiegata  gr.  0,2147. 

Azoto  ce.  20,8  t.  =  19° h°  =z     757 

N7o  trovato .     =11,13 

N  %  calcolato  per  Cg  H  CI  Brj  NO2  OH2     .     =11,3 

Se  in  essa  il  gruppo  amidico  si  sostituisce  con  un  atomo  di 
idrogeno  si  ottiene  la  clorobromo  nitrobenzina  nuova: 

Br 


CI 


NO. 


che  si  presenta  per  lenta  cristallizzazione  dell'alcool  in  grossi 
prismi  non  terminati  e  fusibili  a  42°.  Essa  è  identica  col  pro- 
dotto che  si  ottiene  se  si  sostituisce  il  gruppo  amidico  con  un 
atomo  di  cloro  nella: 

^^  p.  f.  i5r,4. 

NO. 


NH, 


Scaldata  a  180°  in  tubo  chiuso  con  ammoniaca  alcoolica  rida 
la  metabromo  ortronitro  anilina  fondente  a  151°,4.  Perciò  anche 

Annxiar'o  Soc.  Chim.  di  Milano  -  i908.  6 
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Disacetilata  scaldandola  con  acido  solforico  concentrato  per 
tre  ore  a  130'^  si  ottiene  la  corrispondente  anilina  che,  cristal- 
lizzata da  alcool  bollente,  in  cui  è  assai  poco  solubile,  si  separa 
in  aghi  tenuissimi  arrovigliati;  lasciati  a  se  sotto  il  solvente  essi 
si  trasformano  in  bellissimi  prismi  rosso  arancio  grossi  e  ben 
sviluppati.  Si  fonde  a  180°. 

Rimpiazzando  in  questa  anilina  il  gruppo  amidico  con  un 
atomo  di  idrogeno,  si  ottiene  la  nitrobibromobenzina  : 

Br 


Br 


NO. 


r 

/f 


fondente  a  85**. 

Il  nitrobibromobenzolo  cosi  ottenuto  cristallizza  in  prismi 
del  triclino  classe  pinacoidale  (*). 

a  :  b  :  e  1,3854  :  1  :  0,7579 

a=  87V9',10" 
fi  =:  114^35',19' 
Y=:    80«,26',4r 

Forme  osservate  (100)  (110)  (ITO)  (ITI)  (TU)  (TTl)  (201) 

Peso  specifico  =  2,374.  y  —  6,8448 

^  =:  4,9406 
w  =  3,8929 

Se  invece,  neiranilina  fusibile  a  180°,  si  sostituisce  il  gruppo 
amidico  con  un  atomo  di  bromo  passando  pel  diazocomposto  si 
ottiene  la: 

Br 

Br/^\ 

Br 

NOj 

fusibile  a  93^5. 

Dato  il  materiale  di  partaipza  resta  quindi  dimostrato  che 
alla  bibromonitro  anilina  p.  f.  180°  spetta  la  formula: 

NO. 

Br/x 


NH 


Br 


(1)  E.   REP088I. 


J-^i 


.       \"  .*'  V-  •  ^"^♦-  vV.-';\;' 
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Porrne  osservate:  (110)  (ITO)  (001)  (TOl)  (201)  (TU)  (TTl). 

Peso  specifico  =  2,035.  Assi  topici  y  -=:  6,7157 

vf  ZZI  4,8583 
co  z=  3,9822  (0 

Ridotta  col  cloruro  stannoso  impiegato  nella  quantità  cal- 
Kìolata,  in  soluzione  cloridrica  essa  venne  trasformata  nella  cor- 
rispondente anilina: 


Br^\ 


CI 


che,  dopo  purificazione  per  distillazione  in  corrente  di  vapore  e 
cristallizzazione  da  alcool,  si  fonde  a  36®,5.  L'anidride  acetica 
bollente  la  trasforma  facilmente  nel  derivato  acetilico,  il  quale 
fonde  a  145^ 

Nitrata  questa  acetanilide  dà  un  prodotto  fondente  a  173^ 
<^ristallizzato  in  lunghi  aghi  piatti  quasi  incolori. 

La  derminazione  quantitativa  dell'azoto  ha  dato: 

Sostanza  impiegata  gr.  0,0833. 

Azoto  ce.  7  a  t.  ==  20* h'»  zz  748 

N% =9,58 

N  %  calcolato  per  C^  H,  Ci  Br  (NOg)  (NH  CO  CH3)  =  9,55 

Disacetilata^  per  trattamento  con  acido  solforico  concentrato 
a  130^,  essa  si  trasforma  in  una  anilina  fondente  a  163**. 

Se  in  essa  si  sostituisce  il  gruppo  amidico  con  un  atomo  di 
idrogeno  si  ottiene  una  nitroclorobromobenzina  fondentesi  a 
64,8  isomorfa  (^)  colla  clorobromobenzina  fondente  a  70*^,8.  Essa 
cristallizza  intatti  nel  sistema  tricliuo  classe  pinacoidale. 

a  :  b  :  e  1,4159  :  1  :  0,8157 

7,—    87^17' 
^  z=  113^47',!' 
Y=z    82^25^2l•^ 

Porme  osservate  (lOO)  (110)  (ITO)  (001)  (201)  (IH)  (TU)  (TTl) 

Peso  specifico  =  2,048.  Assi  topici  y^  —  6,8027 

i^  =z  4,8043 
co  =  3,9189 


(>)  £•  Bbpossi,  Rend.  Istit.  Lomb.  sciense  e  lettere  Serie  II,  voi.  XL,  1907,  p.  159. 
(')  Bkpossi,  laogo  citato,  pag.  Idi. 


■n  -  "» 
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Essa'  è  in  tutto  identica  al   prodotto   che   si   ottiene   sosti- 
tuendo con  un  atomo  di  bromo  il  gruppo  amidico  della 

CI 


Nlls 


KG, 


e  perciò  si  deve  ritenere  trattarsi  del  prodotto: 


.•"  \.c. 


Br' .      ; 
NÒ, 


Perciò  resta  dimostrata  per  la  clorobromonitroanilina  fon- 
dente a  163®  la  formula: 


\ 


/ 


CI 


UH, 


e  per  la  corrispondente  acetanilide  fondentesi  a  173^  la  formula; 

50, 
Br   '  \ 


NHa 


CI 


Nilr azione  della  bromocloroacetanìlide 


CI 


'  \ 


NHa 


Br 


Questa    bromocloroacetauilide,    che   era  ancora  sconosciuta^ 
venne  preparata  riducendo  con  cloruro  stannoso  la 


cv 


NO, 


Br 


fondente  a  64'*,8  (vedi  sopra)  ed  acetilando  con  anidride  acetica^ 
il  prodotto  che  ne  risulta: 


CI 


/'    ^x 


fusibile  a  36*»,8. 


NHs 


Br 
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La  bromocloroacetanilide  cristallizza  dall'alcool  in  aghi 
bianchi  fusibili  a  155**. 

Nitrata  si  trasforma  in  un  prodotto  fondente  a  155^,5  cri- 
stallizzato in  aghi  sottili  quasi  incolori. 

La  determinazione  quantitativa  dell'azoto  diede: 

Sostanza  impiegata  gr.  0,235. 

Azoto  ce.  20,2  a  t.  =  22^ h*»  iz:  748 

N  %  trovato =9,6 

N  o/o  calcolato  per  C«  H,  CI  Br  NO2  (NH  CO  CH3)  =  9,55 

Disacetilata  con  acido  solforico  concentrato  a  130°  da  un'ani- 
lina molto  simile  per  aspetto  alla  precedente,  essa  pure  dall'al- 
cool bollente  per  raffireddamento  si  separa  in  sottilissimi  aghi 
giallo-chiari  che  lentamente  si  trasformano  in  prismi  grossi 
giallo-arancio  fusibili  a  173^,2. 

Sostituendo  in  essa  il  gruppo  NH2  con  un  atomo  di  idro- 
geno si  ha  la: 

Br 


CI 


NOt 


più  sopra  descritta  e  fusibile   a  70^,8.   Perciò   resta   dimostrata 
per  l'acetanilide  p.  f.  155,5**  la  formula: 

NO, 
C] 


NHa 


Br 


ed  all'anilina  p.  f.  173**,2  la  formula 

NO- 
NH» 


IV.  —  Nitrazione  in  soluzione  solforica  delle  acetanilidi 

1,  2,  6  (NHa  in  1). 


La  nitrazione  di  composti  di  tale  tipo  non  condusse  a  nuovf 
tipi  di  derivati,  il  gruppo  nitrico  si  porta  solo  in  posizione  para 
secondo  lo  schema: 

NO, 


NHa 
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V.  —  Nitrazione  in  soluzione  solforica  delle  acetanilidi 

1,  «,  4  (NHa  in  1). 

La  nitrazione  di  tali  sostanze  nelle  condizioni  da  noi  usate 
non  conduce  che  ad  un  sol  tipo  di  sostanze  rispondenti  tutte 
allo  schema: 

X 


NHa 


NOt 


Nitrazione  della  hibromoacetanilide 


Br 

/■'\ 


Br  p.  f.  128'*,5 


I  I 

NHa 


Essa  no*n  diede  che  il  prodotto  già  noto; 


Br 
Br 


/\ 


NO, 


NHa 


fondente  a  142®,  che,  saponificato,  si  trasforma  nella  corrispon- 
dente anilina  fusibile  a  205*»-206°  (i). 

Nitrazione  della  bicloroacetanilide  : 

CI 


^\x  p.  f.  124^ 


NHa 


Anche  questa  acetanilide,  nitrata  in  soluzione  solforica,  non 
dà  che  un  solo  nitro  derivato  fondentesi  a  124^  e  che  disaceti- 
lato  si  trasforma  nelPanilina  corrispondente  fusibile  a  175*^  (•). 


(»)  SciiiFF,  Monats.,  11,  pag.  314. 

(*)  Brilstkin  e  Kurbatopf,  Am.  119,  pag.  l*il>. 


^*   il. 

■I.  ^r 
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Nitrazione  della  bromo  cloro  acetanilide: 


Br 


i^^^d    p.f.l24*,2 


NHa 


Essa  venne  preparata  riducendo  la  : 


CI 


Br 

NO, 

con  stagno  e  acido  cloridrico  ed  acetilando  il  prodotto  risultante 
fusibile  a  65,6°;  dalPalcool  essa  cristallizza  in  sottili  lamine 
bianche  o  in  prismi  bianchi  molto  solubili  in  alcool  caldo  e  fu- 
sibili a  124^2. 

I  cristalli    appartengono   al   sistema   monoclino  classe   pri- 
smatica : 

a  :  b  :  e  :  0,625  :  1  :  0,404  ;  (i  =z  114^,5r,29, 

Torme  osservate  (010)  (HO)  (120)  (140)  (001)  (Oli)  (021)  (TOl) 
(503)  (TU)  (T22). 

Peso  specifico  =  1,780.  Assi  topici  y^  =  5,30002 

^  =  8,47933 
oi  =  3  42632  (Repossi) 

La  determinazione  delPazoto  ha  dato: 
Sostanza  impiegata  gr.  0,2124. 

Azoto  ce.  11  a  t.  ==  20^ h^  =  747 

N  o/o  trovato =  5.83 

N  Vo  calcolato  per  Ce  H3  CI  Br  NH  CO  CH3    =  5,63 

II  nitro  cloro  bromo  benzolo  p.  f.  60^6 


Itr 


CI 


NOi       ... 

da  cui  siamo  partiti  era  stato  preparato  sostituendo  con  un  atomo 
<ii  bromo  il  gruppo  amidico  della 


NO. 


CI 


p.  f.  105 


R.O 


NH, 
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Sostitueniio  in  essa  il  gruppo  amidico  con  un  atomo  di  idro- 

geno  si  trasforma  in  un  nitro  bromoclorobenzòlo  fondente  a  59,**5^ 

Se  d'altra  parte  si  riduce  parzialmente  la  binitroclorobenzinar 

NOt 


CI 


NO, 


con  cloruro  stannoso  (3  molecole  per  ogni  molecola  di  bi nitro- 
derivato)  si  ottiene  come  prodotto  principale  una  nitrocloroani- 
lina  già  nota  (^)  e  fondente  a  118^,5 


NHt 

Se  in  questa  si  sostituisce  il  gruppo  NHs  con  bromo,  passando- 
pel  diazo-composto,  si  ha  la  nitro  bromoclorobenzina  fondente 
a  59^,5  identica  a  quella  più  sopra  descritta. 

Resta  perciò  dimostrato  che  alla  nitrobromo  anilina  soprsu 
citata,  fondente  a  204°,  spetta  la  formola  : 

Br 

*  ed  all'acetanilide  corrispondente  fusibile  a  131°  la  formola: 

Br 

Cr 

\/ 
NHa 


Nitrazione  della  clorobromo  acetanilide 

CI 

1^'  p.  f.  128,°4 
\/ 

NHa 

Ridotta  la  nitro  bromoclorobenzina  fusibile  a  59,**5  con  acida 
cloridrico  e  cloruro  stannoso  si  trasforma   nella   corrispondente' 


(')  Claus  B.  d.  0.  G.  ScHiEBKi.,  e.  20.  pag.  1379. 
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periodo  di  lattazione,  Tetà  ed  altre  notizie  illustrative.  Assistevo 
personalmente  alla  mungitura  di  queste  vacche  e  ne  prelevavo 
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indi    colle   dovute   norme    i    campioni.  Come   si  vede   abbiamo 
<ielle  differenze  enormi:    da  11   a  quasi  15  di  residuo  totale  da 
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Tabella  VI. 


< 
a 

u 
o 

Composiz 

Gr. 
H,  C,  O4 

ione  della  soluzione 

cmc. 
di  acido         cm. 
nitrico       d'acqua 
d.  =  1,40 

Intensità 
di  corrente 

(Amp.) 

Densità 

di  corrente 

all'anodo 

Amp.  per 

dm*. 

Tem- 
peratura 

Tempo 
necessario 

per 
l'ossidaz.* 

minuti 

1* 

0,714 

20 

80 

1 

19,7 

20" 

180 

2* 

0,714 

20 

80 

1 

6,26 

18° 

170 

3* 

0,714 

20 

80 

1 

1,25 

18° 

115 

4* 

0,714 

20 

80 

2 

12,5 

24" 

106 

5' 

0,714 

20 

80 

2 

2,6 

22° 

80 

6' 

0,714 

20 

80 

2 

2,6 

56°-60° 

60 

7' 

0,714 

30 

70 

2 

2,6 

22° 

130 

8* 

0,714 

40 

60 

2 

2,5 

22° 

215 

9' 

0,714 

16 

86 

2 

2,5 

23° 

76 

IC 

0,714 

10 

90 

2 

2,5 

22° 

75 

11' 

0,714 

6 

96 

0 

2,5 

21° 

90 

quanto  maggiore  è  la  superficie  dell'anodo  di  platino  adoperato 
(ossia  quanto  più  piccola  è  la  densità  di  corrente)  e  quanto  più 
alta  è  la  temperatura  alla  quale  si  fa  avvenire  l'elettrolisi.  Per 
quanto  misure  quantitative  non  siano  state  fatte,  risultò  però 
ancora  da  semplici  dati  di  confronto  che  il  rendimento  di  cor- 
rente, il  quale  è  assai  buono  air  inizio,  si  abbassa  di  mano  in 
mano  che  la  concentrazione  delPacido  ossalico  diviene  minore  ; 
l'ossidazione  delle  ultime  tracce  di  H2  Cj  O4  avviene  molto  len- 
tamente. 

Dalle  ricerche  di  A.  Bulteman  (*)  risultò  che,  neirossidazione 
elettrolitica  dell'acido  ossalico  sciolto  in  acido  solforico  normale, 
il  rendimento  di  corrente  varia  in  modo  notevole  a  seconda  del 
materiale  da  cui  è  costituito  l'anodo  :  col  platino  platinato  ad 
esempio  l'ossidazione  avviene  molto  più  rapidamente  che  non 
con  il  platino  liscio.  Vennero  perciò  fatte  esperienze  per  vedere 
se  ed  in  quale  misura  il  platino  platinato  agevolasse  l'ossida- 
zione dell'acido  ossalico  quando  questo  è  in  una  soluzione  con- 
tenente dell'acido  nitrico.  I  risultati  sperimentali  sono  contenuti 


(})  Inaug.  Dissert.j  Dresden,  1905. 
Annttario  Soc,  Chim.  di  Milano  -  i908. 
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jio'  più  a  lungo  la  colorazione  scompare  perchè  il  permanganato 
in  eccoso  ai  trasforma  io  nitrato  manganoso. 


Nell'ultima  colonna  della  tabella  IX  sono  dati  i  pesi  di  ThOj 
ottemiti  separando  il  torio  dagli  altri  elementi   contenuti   nella 
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zione  di  un  altro  agente  ossidante  per  trasformare  gli  ossalati  in 
nitrati.  A  seconda  dei  mezzi  di  laboratorio,  si  procederebbe  allora 
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secondo  l'uno  o  l'altro  dei  due  metodi  A  o  B,  che   sono  ugual- 
mente comodi  e  rapidi  (il  1**  è  però  alquanto  più  costoso  deiraltro): 
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liduo  secco 

Parte  insolabile 

Parte  solubile 

totale 

grasso 

caseina 

totale 

12,98 

3,90 

2.88 

6,78 

6,20 

12,40 

3,60 

2,56 

6,16 

6,24 

12,46 

3,60 

2,56 

6,16 

6,30 

12,20 

3,43 

2,43 

5,86 

6.34 

i 

12,41 

3,65 

2,66 

6,31 

6,10 

12,43 

3,70 

2,59 

6,29 

6,14 

12,22 

3,60 

2,66 

6,26 

5,96 

12,24 

3,50 

2,75 

6.25 

5,99 

12,05 

3,30 

2,42 

5,72 

6,33 

12,42 

3,65 

2,40 

6,05 

6,37 

11,85 

3,40 

2,40 

5,80 

6,05 

12,22 

3,50 

2,61 

6,11 

6,11 

12,29 

3,55 

2,60 

6,15 

6,14 

12,35 

3,50 

2,79 

6,29 

6,06 

1-2,47 

3,70 

2,76 

6,46 

601 

11,91 

3,30 

2,61 

5,91 

6- 

II.  —  Composizioni  di  latti   (campioni  di   stalla)  proyeiiieiiti   da 
mandre  diverse. 


N. 

Besiduo  secco 

Parte  insolubile             Parte  solubile 

Data 

grasso 

caseina 

totale 

dell'analisi 

I 

12,988 

3,90 

2,88 

6,78 

6,208 

13-1-08 

li 

12,360 

3,70 

2,64 

6,34 

6,002 

13-1-08 

III 

12,931 

3,90 

2,80 

6,70 

6,281 

14-1-08 

IV 

12,55 

3,70 

2,055 

6,355 

6,195 

14-1-08 

V 

12,40 

3,50 

2,92 

6,42 

5,980 

18-1-08 

VI 

12,867 

3,85 

2,885 

6,735 

6,122 

18-1-08 

VII 

12,474 

3,50 

2,92 

6,42 

6,046 

18-1-08 

vili 

11,913 

3,30 

2,01 

5,91 

6,003 

6-6-07 

IX 

12,50 

3,70 

2,72 

6,42 

0,080 

0-6-07 

X 

12.548 

3,70 

2,90 

6,60 

5,928 

24-1-08 

XI 

12,054 

3,40 

2,525 

5.925 

0,129 

24-1-08 

XII 

13,165 

^- 

2,815 

0,815 

0,350 

1-2-08 

XIII 

12,830 

3,80 

2.70 

6,50 

0,33 

4-2-08 

XIV 

13.028 

4- 

2,71 

6,710 

0,390 

4-2-08 

XV 

12,953 

3,90 

2,87 

6,77 

0,183 

29-2-08 

XVI 

12,400 

3,50 

2,70 

6,20 

6,20 

8-3-08 

XVII 

12.25 

O    ^  •' 

O,00 

2,46 

6,01 

6,24 

8-3-08 

XVIII 

13,028 

3,90 

2,88 

6,780 

6,248 

12-4-08 

XIX 

12,702 

3,80 

2,84 

6,64 

6,063 

12-4-08 

XX 

12,022 

3,20 

2,575 

5,795 

6,236 

12  4-08 

usciuazium  netta  composizione  ai  tata  aetta  stessa  manara. 

Minfca  Dato  KMtdao  leooo  FatM   inialnbila  Pkrte  solabila 


erMuo 

oueiD* 

totala 

17-11-06 

12,300 

3,50 

2,56 

6,06 

22-11-06 

12,700 

3,90 

2,74 

6,64 

12,44 

3,60 

2,676 

6,276 

12,40 

3,65 

2,60 

6,25 

lS-1-08 

12,988 

3,90 

2,88 

6,78 

14-1-08 

12,981 

3,96 

2,80 

6,76 

16-1-08 

12,400 

3,50 

2,92 

6,40 

17-1-08 

12,867 

3,85 

2,88 

6,722 

19-1-08 

12,922 

4,- 

2,79 

6,79 

2-2-08 

12,678 

3,70 

2,90 

6,60 

27-2-08 

12,500 

3,70 

2,85 

6,55 

4-4-08 

12,855 

3,90 

2,875 

6,765 

16-4-08 

12,703 

3,80 

2,84 

6,64 

ia-1-08 

12,360 

3,70 

2,64 

6,34 

14-1-08 

12,660 

3,70 

2,65 

6,26 

16-1-08 

12.360 

3,70 

2,65 

6,25 

17-1-08 

12,421 

3,70 

2,55 

6,26 

20-1-08 

12,400 

3,80 

2,60 

6,40 

27-2-08 

12,66 

3,70 

2,90 

6,60 

Osculazioni  nella  composizione  del  latte  di  individui. 


DAU 

Bsiidao  Becoo 

.          PMte  inioInbUe 

Puto  «olnbU 

gtM*J 

auaiiiK 

tot«l» 

10-2-08 

12,260 

3,60 

2,49 

6,09 

6,17 

16-2-08 

12,410 

4,— 

2,50 

6,60 

6,91 

22-2-08 

12,820 

4,20 

2,40 

6,60 

6,22 

29-2-08 

12,360 

4,— 

2,44 

6,44 

6,92 

7-3-08 

12,302 

3,90 

2,876 

8,275 

6,947 

16-3-08 

12,022 

3,60 

2,39 

6,89 

6,132 

22-3-08 

12,040 

3,70 

2,16 

6,86 

6,19 

28-3-Oe 

12,- 

3,30 

2,36 

6,66 

6,33 

5-4-08 

11,688 

3,30 

2,46 

6,766 

6,92 

12-4-08 

11,640 

3,20 

2,60 

6,80 

6,04 

19-4-08 

11,009 

2,80 

2,24 

5,04 

6,969 

26-4-08 

12,308 

3,60 

2,70 

6,20 

6,ioe 

Ciionaea   della    Soeietà 


Resoconto  delle  sedute. 


Seduta  del  9  maggio  i908. 

Ordine  del  giorno:  V*  Comunicazioni  della  Presidenza;  2°  Proposta 
perchè  la  Società  Chimica  di  Milano  assuma  il  nome  di  Società  Chi- 
mica Italiana  (Sezione  di  Milano)  e  autorizzazione  per  erigerla  in  ente 
morale  (2*  Convocazione);  3°  Bilancio  1907-1908. 

Presidenza  del  prof.  Gianoli.  E  proclamato  socio  il  dott.  Gino  Pol- 
lacci  di  Pavia,  e  sono  presentate  le  domande  a  soci  del  prof.  Adriano 
Aducco  e  del  prof.  Ubaldo  Antony  di  Milano. 

Sulla  proposta  di  costituire  una  Federazione  colle  consorelle  di 
Iloma  e  Torino,  assumendo  il  nome  di  Società  Chimica  Italiana,  Se- 
zione di  Milano,  il  Presidente  ricorda  che  questo  progetto  era  già 
stato  vagheggiato  fìno  dalPepoca  della  fondazione  della  Società  Chi- 
mica di  Milano  ed  alla  Presidenza  è  sembrato  che  ora  convenisse  di 
realizzarlo. 

Le  ragioni  che  hanno  indotto  a  caldeggiare  questa  Federazione 
sono  facili  a  concepire,  quando  si  riliette  ai  vantaggi  di  vedere  riunite 
in  sol  fascio  tutte  le  forze  chimiche  del  Paese  per  essere  in  grado  di 
far  valere  presso  il  Governo  i  propri  voti  e  affermare  innanzi  al 
pubblico  la  importanza  sociale  che  hanno  le  ricerche  dei  chimici,  le 
benemerenze  dei  maestri  e  la  considerazione  che  meritano  i  cultori  di 
questa  disciplina. 

Il  Presidente  ha  esortato  coloro,  che  avrebbero  preferita  l'autonomia 
assoluta,  a  voler  far  tacere  Porgoglio  di  aver  avuta  la  precedenza  nella 
fondazione  del  sodalizio,  rispetto  alla  Società  di  Roma,  ed  ha  dimen- 
ticare che  Milano  è  il  cuore  della  industria  chimica  italiana.  Ha  in- 
vocato il  patriottismo  dei  colleghi,  perchè  abbiano  a  rinunziare  alla 
speranza  di  farsi  centro  di  attrazione,  riconoscendo  che  è  a  Roma  che 
devono  far  capo  tutte  le  manifestazioni  nazionali.  Disse  che  non  si 
poteva  rifiutare  la  collaborazione  dei  chimici  delle  altre  regioni  e 
che  la  fede  nelle  forze  del  sodalizio  milanese  ed  il  peso  che  avrà  nelle 

Annuario  Soc,  Chim.  di  MUnno  -  i908.  11 
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dNcU'^Miuiii  «lei  i)robl<imi  iihlustriali,  bastano  h  convincore  che  raccordo 
deve  riuscire  di  grande  vantaggio. 

Il  Pn^sidtMite  ha  poi  aggiunto  cho  non  si  tratta  di  una  fusione 
nel  vero  sctiso  d^Ua  parola,  ma  di  accedere  ad  una  Federazione  che 
lega  i  sorhilizi  solo  in  ciò  che  vi  è  di  elevato  nel  loro  programma, 
senza  imporre  alcuna  moditicazione  sostanziale  nel  loro  indirizzo.  Af- 
fermò ch'i  nes-suna  [»rooccupazion».'  sarebbe  giustitìcata,  sia  nel  modo 
di  esplicare  la  propria  attività,  sia  nei  riguurii  lìntuiziari,  poiché  la 
gestione  rimarrebbe  all'atto  indipendente.  La  Tederazione  non  deve 
avere  altra  mira  che  di  assicurare  la  ctMiperazione  delle  Società  con- 
sorelle in  tutto  ciò  che  può  giovare  all'i ncreniento  degli  studi  e  del- 
l'industria chimica  eil  alla  tutela  degli  interessi  professionali. 

I 

Le  moditìcazinni  allo  Statuto  che  la  Presid^-nza  ha  concretate  e  che 
furono  approvate  airiinaniint.fi  sono  b^  seguenti  : 

"  La  So«'ietà  i'Iiiniii'a  di  Milani»  assume  il  nome  di  Società  Chimica 
Italiana,  Seziono  di  Milano,  e  dichiara  di  associarsi  alla  Fetìerazione 
delle  Società  consorelle  per  tutte  (pittile  nninitfstazioni  che  toccano 
gli  interessi  della  scienza  e  dell'industria  chimi«'a  ed  il  decoro  pro- 
fessionale. 

"  Nei  riguanli  della  j>ropria  attività  intende  di  attignersi  all'iucìi- 
rizzo  lino  a<l  ora  seguito  e  di  amministra r<'  il  ])roprio  ]Mitrimouio  in 
modo  indipendente. 

'•  Al  Cunsiglio  generale  della  Società  Ciiimica  italiana,  formato  tial 
Presiileute  e  dai  Vicepresiilenti  in  carie»  dei  sodalizi  consociati,  è 
deferitii  esclusi vuiinsite  il  «'òmpito  di  rapprestMitare  i  cbimici  italiani 
ascritti  a' le  Società  «li  fronte  al  (.luverno  ed  agli  enti  pubblici  nazio- 
nali e  forasi  ieri  [K*r  ciò  che  concorno  le  <leci*»ioni  od  i  voti  emessi  dalle 
singole  se  li  senza  ab'una  ingerenza  nella  gestione  rispettiva. 

"  [.a  Presidenza  A  autorizzati  ad  accordarsi  colla  consorella  di 
Itomi  perchè  i  verbali  delle  sediit»^  oil  i  riassunti  delle  memorie  lette 
o  [)rcsent.dte  «lai  soci  siano  pubbli(!ato  in  un  bollettino  comune,  con 
un  contributo  di  L.  1  per  ogni  s'jcio  prelevato  .sulla  quota  annuale 
riservandosi  di  far  o;;gotto  di  special»'  ])ubldicazione  quelle  memorie 
die  a  giudi/.io  <leir;»s-cnibl<?;i  sarannn  giudicate  meritevoli.  „ 

La  S.cìjMù  iTii  c.liiainatii  sdì  resi  ad  autorizzare  la  Presidenza  per 
ottoiiitr.'  «'b,.  bt  Si.'.i.?(à  >ia  eretta  in  etiti»  morale.  La  opportunità  di 
questa  dee:«;i'.in«*  si  è  resa  manifesta  i>er  atVerniare  la  propria  posizione 
giuridica  jier  la  fomlazione  di  premi  e  ])er  adirti  a  donazioni  o  lasciti 
ove  la  lilieralità  dei  colb-i^iii  favoriti  ila  ila  fortuna  tacesse  rivolgere 
un  pensiero  generoso  a  favor»*  del  sodalizio  e  per  rincremento  tlegli 
studi. 

L'assrtmblea  iia  concesso  «luesta  autorizzazione  ed  ha  approvato  il 
bilancio  conssiutivo  <lol   ll^OT  ed  il  preventivo  per  il  1908. 
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Seduta  del  23  maggio  Ì908. 

Ordine  del  giorno:  Conferenza  del  prof.  Giacomo  Carrara,  sul 
tema:  Sullo  stato  attuale  della  questione  riguardante  la  scomposizione 
degli  atomi  e  la  trasformazione  degli  elementi. 

L'interessante  conferenza  è  riportata  integralmente  nelle  comuni- 
cazioni originali. 

Sono  proclamati  soci  il  prof.  Adriano  Aducco  e  il  prof.  Ubaldo 
Anton}-. 

Seduta  del  6  giugno  1908. 

Ordi7ie  del  giorno  :  V  Comunicazioni  della  Presidenza;  2^  C.  Gri- 
maldi: Influenza  sulll'indice  degli  acidi  grassi  volatili  di  alcune  so- 
stanze usate  per  la  conservazione  dei  grassi  alimentari  ;  3**  E.  Molinari 
e  C.  Baresi:  I  prodotti  di  decomposizione  deirozonuro  delPacido  oleico; 
4**  Discussione  intorno  ai  i)rovvedimenti  per  rendere  meno  disagevole 
dal  punto  di  vista  igienico  la  vuotura  delle  camere  dei  perfosfati. 

Presidenza  del  prof.  Oianoli.  Il  Presidente  ha  lamentato  la  morte 
del  dott.  Carlo  Franzoni,  avvenuta  il  29  dello  scorso  mese.  Rammentò 
che  nelToABcina  Bertarelli  aveva  fatto  buona  prova,  impiantandovi  la 
fabbricazione  di  alcuni  prodotti  farmaceutici,  e  che  in  appresso  aveva 
avuto  la  direzione  della  fabbrica  di  Calolzio  e  successivamente  quella 
di  Torre  dei  Passeri  per  la  preparazione  dell'acido  solforico  col  pro- 
cesso catalitico.  Egli  era  sceso  dalla  sua  Locamo  per  combattere  le 
lotte  economiche  con  quello  stesso  entusiasmo  con  cui  quell'egregia 
donna  che  fu  la  sua  genitrice  aveva  cooperato  al  trionfo  della  causa 
italiana  durante  il  periodo  del  nostro  servagirio.  Rispettoso  e  deferente 
verso  i  superiori,  fu  cortese  e  buono  coi  subalterni  e  lascia  di  sé  grata 
memoria. 

I  soci,  dolenti  della  perdita  del  collega,  autorizzano  a  pubblicare 
il  presente  cenno  necrologico. 

In  seguito  il  prof.  Carrara  ha  segnalato  l'atto  munificente  del 
dott.  Ludwig  Mond,  il  quale  ha  istituito  presso  la  R.  Accademia  dei 
Lincei  un  premio  biennale  di  L.  10.000,  destinato  a  favorire  le  ricerche 
di  chimica  generale  e  di  chimica  fìsica.  Oli  intervenuti  votarono  al- 
l'unanimità il  seguente  ordine  del  giorno: 

"  La  Società  Chimica  di  Milano  ravvisa  nel  vistoso  premio  bien- 
nale istituito  dal  dott.  Luiwig  Mond,  nel  nome  del  prof.  Stanislao 
Cannizzaro,  l'omaggio  allo  scienziato  per  tanti  titoli  benemerito  della 
Scuola  e  della  Scienza.  Plaude  al  munifico  donatore  e  afi&da  alla  Pre- 
sidenza l'incarico  di  farsi  interprete  dei  suoi  sentimenti.  „ 

II  Presidente  ha  poi  richiamato  l'attenzione  sulla  decisione  presa 
dalla  Commissione  consultiva  per  l'industria  agrumaria  istituita  con 
decreto  ministeriale  11  ottobre  1004  e  riformata  con  altro  decreto  12  di- 
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proclamato,  potrebbe  forse  nascoadere  lo  spediente  di  riattivare  tem- 
poraneameute  qualche  vecchia  fabbrica,  per  farvi  agire  macchine  anti- 
quate fino  al  conseguimento  del  premio. 

Alcuni  vorrebbero  creare  alUindustria  dell'acido  citrico  un  am- 
biente tanto  favorevole  da  rendere  possibile  il  monopolio,  istituendo 
un  dazio  di  esportazione  sul  citrato  di  calcio  ed  uno  sull'acido  citrico 
ohe  si  importa.  Ma  occorre  tener  presente  che  le  fabbriche  estere  ri- 
marranno cospicui  compratori  della  nostra  produzione  e  non  è  impro- 
babile che,  in  seguito  ad  un  dazio  inconnulto,  siano  chiamati  a  fare  le 
spese  gli  stessi  agricoltori  che  si  vorrebbero  beneficare. 

La  Società  Chimica  di  Milano  udite  le  considerazioni  sopraesposte, 
affida  ad  una  speciale  Commissione  lo  studio  dei  provvedimenti  che 
nell'interesse  dell'industria  agrumaria  italiana  converrebbe  di  pro- 
pugnare. 

In  seguito  fu  data  lettura  della  memoria  presentata  dal  dott.  Carlo 
Orimaldi  del  Laboratorio  chimico  compartimentale  delle  Gabelle  di 
Verona,  sulla  influenza  che  alcune  sostanze  impiegate  per  la  conser- 
vazione dei  grassi  alimentari  esercitano  sull'indice  degli  acidi  grassi 
volatili. 

Il  prof.  Molinari  ha  esposto  le  ricerche  istituite  colla  collabora- 
zione del  dott.  Baresi  sui  prodotti  di  decomposizione  dell'ozonuro  del- 
l'acido oleico. 

Il  prof.  Gianoli  ha  passato  poi  in  rivista  i  progressi  realizzati  nei 
procedimenti  per  migliorare  le  condizioni  igieniche  delle  fabbriche 
di  perfosfato.  Tutte  e  tre  ie  note  son  riportate  per  intero  nelle  Comu- 
nicazioni originali. 

Da  ultimo  venne  data  comunicazione  di  una  memoria  presentata 
dal  dott.  Biginelli,  in  risposta  ad  una  comunicazione  sui  veri  e  falsi 
tannati  di  chinino  fatta  dal  dott.  Muraro.  A  questa  memoria  replicherà 
di  nuovo  il  dott.  Muraro. 


Seduta  del  20  giugno  1908. 

Ordine  del  giorno:  Conferenza  del  dott.  Giovanni  Malfìtano  del- 
l'Istituto Pasteur  di  Parigi,  sul  tema:  "  Ricerche  fisico-chimiche  sul- 
l'idrato ferrico  colloidale.  —  Saggio  di  una  definizione  della  struttura 
micellare.  „ 
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Comanicazioni  omginali 


SUGLI  ESPEDIENTI 
E    SULLE    REAZIONI    PIÙ    IMPORTANTI 

APPUCATR    RECESTBMENTE 

NELLA   STAMPA  E   NELLA   TINTURA   DEL   COTONE. 

Conferenza  del  prof.  Antonio  Sansone 
tenuta  VII  apnle  i908. 

La  storia  della  tintoria  e  della  stampa  dei  tessuti  in  questi 
ultimi  50  anni  è  strettamente  collegata  a  quella  dei  coloranti 
artificiali  e  conseguentemente  al  progresso  della  chimica  orga- 
nica; ogni  progresso  o  cambiamento  nei  processi  di  tintura  o  di 
stampa  essendo  dovuto  ad  applicazioni  di  scoperte  scientifiche, 
sia  di  nuove  serie  di  coloranti,  sia  di  nuove  reazioni. 

Le  invenzioni  meccaniche  hanno  certo  aiutato  possentemente 
lo  sviluppo  delle  industrie  tintorie,  ma  solo  in  pochi  casi  esse 
hanno  creato  nuovi  processi  e  nuove  applicazioni;  il  progresso 
è  stato  conseguito  quasi  esclusivamente  dalle  scoperte  chimiche. 

Le  scoperte  brillanti  nella  chimica  dei  coloranti  artificiali  e 
l'applicazione  di  esse  nella  pratica  hanno  avuto  una  grande  in- 
fluenza sul  progresso  della  scienza  chimica  pura  ed  applicata,  in 
ispecie  su  quella  dei  composti  di  carbonio;  ramo  che  è  stato 
studiato  colla  massima  cura,  non  solo  dagli  scienziati,  ma  anche 
nei  laboratori  scientifici  annessi  alle  grandi  fabbriche  di  co- 
loranti. 

Di  fatti  possiamo  affermare  che  la  chimica  organica  non 
avrebbe  fatto  i  progressi  conseguiti  senza  l'ausilio  delle  ricerche 
scientifico-industriali  delle  fabbriche  di  colori. 

Coi  oosidetti  colori  di  anilina^  dapprima  introdotti  nell'in- 
dustria, i  chimici  e  coloristi  della  passata  generazione  credevano 
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come  il  grandioso  edificio  della  fabbricazione  sia  basato  su  poche, 
anzi  pochissime  reazioni  e  processi  chimici  principali.  Non  è  qui 
il  caso  di  occuparci  della  fabbricazione  delle  materie  coloranti 
artificiali,  ne  della  loro  classificazione  scientifica,  basata  sulla 
costituzione  molecolare  dei  coloranti;  in  questa  nota  intendiamo 
occuparci  esclusivamente  delle  applicazioni  ed  in  ispecial  modo 
delle  recenti  applicazioni  di  coloranti  e  dei  mezzi  pratici  adope- 
rati nei  principali  processi  della  tintura  e  stampa  del  cotone. 

Se  noi  consideriamo  la  costituzione  molecolare  dei  coloranti, 
li  possiamo  classificare,  secondo  la  teoria  di  Witt,  a  seconda  del 
ji^ruppo  cromoforo  che  essi  contengono. 

Tale  classificazione,  però,  se  è  interessante  dal  punto  di 
vista  teorico  e  cioè  della  chimica  organica,  come  pure  dal  punto 
di  vista  del  chimico  delle  fabbriche  di  materie  coloranti  e  anche 
da  quello  del  colorista  investigatore  e  ricercatore  delle  stam- 
perie di  tessuti,  non  ha  molta  importanza  dal  lato  pratico  di 
applicazione. 

Per  questa,  cioè  per  l'applicazione  o  per  l'impiego  indu- 
striale in  genere,  è  molto  più  importante  classificare  i  prodotti 
sulla  base  àeW auxocromo,  come  è  chiamato  dal  Witt,  o  del 
gruppo  salificabile  che  rende  il  colore  applicabile  industrial- 
mente. 

Ci  limiteremo  qui  all'accenno  delle  reazioni  chimiche  solo 
sotto  questo  punto  di  vista. 


Le  materie  coloranti  già  scoperte  e  suscettibili  di  applica- 
zione si  contano  a  migliaia;  per  fortuna  però  le  fabbriche  stesse, 
dopo  un  accurato  studio  nei  loro  laboratori  di  tintura  e  di 
stampa,  ne  fanno  una  cernita  riducendole  ad  un  numero  limi- 
tato, ma  sempre  abbastanza  esteso  per  creare  al  pratico  gravi 
difficoltà  per  la  scelta. 

Per  ciò  che  riguarda  i  metodi  di  applicazione,  le  materie 
coloranti  che  sono  in  commercio  si  possono  classificare  in  pochi 
gruppi  o  classi;  ciò  che  facilita  assai  il  compito  del  tintore,  del 
colorista  e  dell'industriale.  Ora  questa  classifica  pratica  coincide 
con  poche  reazioni,  corrispondenti  alla  composizione  chimica 
dei  coloranti. 

Infatti,  le  classi  più  importanti  si  riassumono  nelle  seguenti: 
1^  I  colori  di  anilina^  Sono  generalmente  basi  della  co- 
stituzione dell'ammoniaca  derivate  dal  tri  o  difenilmetano  e  col 
gruppo  salificabile  N  H^.  Il  prodotto  commerciale  è  generalmente 
il  ci  or  idrato. 
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genera  il  grappo  OH  (ossidrile)  che  è  Vauxocromo  o  gruppo 
salificabile.  Ed  è  infatti  col  mezzo  di  esso  che  si  ottiene  la  so- 
luzione dell'indaco  ridotto  in  un  alcali  per  formare  un  sale  so- 
lubile e  perciò  un  tino  d'indaco  non  è  altro  che  una  soluzione 
di  un  sale  alcalino  deW indaco  bianco. 

Quando  s'impregna  il  cotone  con  questa  soluzione,  coll'e- 
sposizione  susseguente  all'aria,  avviene  la  riossidazione  dell'm- 
flaco  bianco  in  indaco  bleu  o  indigotina  e  cioè:  l'indaco  bleu  o 
azzurro  d'indaco  viene  cosi  ripristinato  e  fissato  in  modo  per- 
manente nei  pori  della  fibra,  l'alcali  libero  si  elimina  nei  lavaggi, 
in  parte  già  convertito  in  carbonato  sodico  per  l'azione  della 
anidride  carbonica  dell'aria. 

Come  si  comprende,  la  natura  e  la  struttura  della  cellulosa 
del  cotone  non  sono  senza  influenza  nel  processo  di  attrazione 
della  materia  colorante,  ma  questo  campo,  che  riguarda  la  teoria 
generale  della  tintura,  non  è  completamente  elucidato  e  perciò 
non  è  il  caso  di  occuparcene. 

Passiamo  ora  rapidamente  in  rivista  alcuni  dei  prodotti  o 
meglio  della  classe  dei  prodotti  di  maggior  importanza  intro- 
dotti recentemente  nelle  industrie  tintorie. 

I  coloranti  indantrene,  introdotti  dalla  Badische  Anilin  und 
Soda  Fabrih  da  alcuni  anni  vengono  considerati  come  apparte- 
nenti alla  classe  dei  colori  di  alizaìnna^  perchè  per  la  maggior 
parte  derivati  dsiWan traccile  e  perchè  danno  anche  colori  solidi 
sul  cotone. 

Per  la  loro  applicazione  essi  però  sono  coloranti  di  ridu- 
zione ed  appartengono  perciò  alla  classe  dell'indigotina.  Di  tatti 
tutti  questi  colori  indantrene  che  sono  ora  abbastanza  numerosi 
e  fra  i  quali  si  contano,  non  solo  i  bleu^  ma  anche  dei  violetti, 
dei  verdi,  grigi,  bruni,  gialli,  ecc.,  si  applicano  col  processo  di 
riduzione  adoperando  idrosolfito  e  soda  caustica  per  il  bagno  di 
tintura. 

Non  è  il  caso  di  occuparci  qui  della  costituzione  molecolare 
di  questi  prodotti,  tanto  più  che  essa  non  è  stata  definitiva- 
mente determinata;  basta  solamente  accennare  che  in  alcuni 
casi  i  prodotti  vengono  ottenuti  dall'amido-antrachinone  per  fu- 
sione colla  soda  caustica,  posseggono  quindi  gruppi  OH  salifica- 
bili e  perciò  applicabili  in  bagni  alcalini. 

Questa  classe  di  coloranti  riesce  di  grande  importanza  scien- 
tifica ed  industriale,  perchè  ha  aperto  il  campo  a  nuove  ricerche 
ed  alla  produzione  di  azzurri  che,  oltre  all'essere  bellissimi,  re- 
sistono alla  luce,  agli  acidi,  agli  alcali  e  specialmente  al  cloro 
(cioè  agli  ipocloriti)  e  possono  quindi  adoperarsi  negli  articoli 
tessuti  o  stampati  che  debbono  resistere  al  candeggio. 
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furo  e  infatti  è  indigotina  in  cui  il  gruppo  imidico  (*V^)  è  rim- 
piazzato da  un  atomo  di  zolfo. 

È  un  rosso  violaceo  poco  vivace,  ma  solidissimo  ai  lavaggi, 
agli  acidi,  alla  luce  e  resistentissimo  al  cloro.  Come  è  già  detto, 
si  applica  nello  stesso  modo  come  Tindigotina,  tingendo  in  tino 
preparato  colP idrosolfito  e  colla  soda  caustica. 

Scarlatto  tio-indaco  R  è  un  indaco  asimmetrico  di  costitu- 
zione simile  a  quella  delPindirubina  o  rosso  dMndaco. 

I             e  =-  0  NH 
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Anche  questo  colorante  non  dà  tinte  molto  brillanti  su  co- 
tone, ma  è  pure  solidissimo. 

Se  non  possiamo  dire  che  con  questi  due  rossi  si  è  raggiunta 
la  possibilità  di  rimpiazzare  il  rosso  fino,  il  risultato  è  però  in- 
teressante, poiché  servirà  di  base  ad  altre  ricerche  che  proba- 
bilmente porteranno  alla  meta  desiderata. 

Siccome  nella  molecola  del  rosso  scarlatto  tioindaco  è  pos- 
sibile introdurre  uno  o  più  atomi  di  bromo,  cloro,  ecc.,  nei  nuclei 
benzenici  laterali,  cosi  si  possono  ottenere  e  si  sono  difatti  ot- 
tenuti altri  coloranti  appartenenti  per  il  loro  impiego  alla  classe 
dell'indaco. 

/  coloranti  allo  zolfo.  —  Fino  dai  primordi  deir introdu- 
zione di  questi  coloranti  nella  tintoria,  mi  occupai  di  applicarli 
nella  stampa  dei  tessuti  e  verso  il  1900,  in  unione  colla  Società 
inglese  The  Clayton  Aniline  Co.,  feci  brevettare  un  processo  per 
questo  scopo.  La  riuscita  non  fu  quella  sperata  perchè  non  esi- 
stevano in  commercio  prodotti  puri  come  ora,  quali  occorrono 
per  la  stampa  dei  tessuti. 

Negli  ultimi  tempi,  essendo  riuscito  alla  ditta  Leopold  Cas- 
sella  e  C.°  di  fabbricare  prodotti  puri,  concentrati  e  solubili, 
anche  Fapplicazione  alla  stampa  potè  essere  realizzata  ed  il  ricco 
campionario  di  questa  Ditta  dimostra  quanto  estese  siano  le  ap- 
plicazioni. 

I  coloranti  allo  zolfo,  la  cui  costituzione  non  è  ancora  defi- 
nitivamente stabilita,  contengono,  come  dal  loro   nome,   uno  o 
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pili  atomi  <li  zolfo  nella  molecola  e«ì  airintru'ìnzione  appunto 
iVi  questo  elemento  (zolfo'  sono  «lovute  le  jn^oprietà  interessanti 
iV\  questi  coloranti  che  «lanno  al  cotone  tintt*  soli«iissime  al  la- 
vaggio, alla  luce,  ay;li  acidi,  ma  di  [>oca  resistenza  al  cloro. 

PtM'ò  negli  ultimi  tempi  sono  stati  introdotti  coloranti  allo 
zolfo  dotati  ili  resistenza  sufficiente  anche  al  duro  ed  infatti  il 
rosso  e  scarlatto  tioindaco  }>iù  sopra  accennati  sono  di  ottima 
resistenza  al  candeggio.  Tutti  i  coloranti  allo  zolfo  orilinari  si 
api)lican()  col  pnjcpsso  di  riduzioni»,  cioè  per  tintura,  colTaiuto 
del  s(>lfuro  di  sodio  Na^»  S  e  j)er  stampa  colTidn^sollito. 

* 

(^u<'sto  reattivo,  i-ho  ha  raggiunto  tanta  importanza,  fu  sco, 
jierto  dallo  S(.'hiUz«Miherg'?r  che  lo  applicò  pel  primo  alla  prepa- 
razione df^l  tino  d'inilaco. 

11  prodotto  è.  ili  venuto  di  uso  general»»  dopo  che  si  è  tro- 
vato modo  di  prepararlo  allo  stato  solido  el  in  ct)ndizioni  da 
pc»tèrlo  conservare  per  un  certo  temi)0. 

Tre  fabbriche  si  sono  occupate  in  modo  speciale  della  ju'e- 
I>arazione  di  questi  idrosolfiti  seindii  e  cioè:  la  Uadisrdie  Anilin 
iVr  So. la  F'abrik  che  vende  la  rOìi{/afi(t';  le  Fabwerke  Meister 
Lueiusi'v  Bniniug.  Hochst,  Vf't/-o,sol/U()  XF:  Leopold  Cassellae  Co., 
r/>Y//rf/7/*. 

La  conservabilità  di  questi  pi'odtàti  è  dovuta  S})ecialmente 
al  latto  eh«*  sono  composti  dop[)i  di  idrosolfito  col  l'aldeide  for- 
mica, i  quali  sono  maggiormente  adatti  per  la  stampa,  perchè 
si  possono  intrudurr<»  nt»i  colori  da  stam}>a  senza  <lecomi)orsi 
alla  teinpei'atura  ordinaria  e  spiegano  la  loro  azione  al  disox>ra 
di  70"  (■.  e  specialmente  coirazione  del  vapore. 

J  }h'ittcipaU  iiètjHCijhi  dell' ili  ritso!  l'ilo  sono  i  seguenti: 

r'  piM*  la  pri»pai*azione  dei  tini  d'indaco  o  tini  da  iu'ian- 
trt^ne  ; 

li"  per  hi  stampa  diretta  dell'inilaeo,  dei  coloranti  di  in- 
dantrene,  d»M  coloranti  allo  zolfo  e  per  tutti  i  colori  di  riiìu- 
zione; 

;-)"  pCi'  le  ('(n'i'Osiuni  in  bianco  e  colorate,  cioè  per  otte- 
nere disegni  bianciii  o  colorati  stampando  un  coiTodente  allo 
idrosolfito  in  dati  punti  per  distruggere  i  colori  precedentemente 
applicati  su  tessuti. 

Delle  ] proprietà  di  corroilere  i  colori,  furono  fatte  negli  ul- 
timi tempi  estese^  interessanti  aj^jdicazioni  nella  stampa  dei  tes- 
suti e  cioè  principalmente  i)el  rosso  paranitn)an  il  ina,  pel  gi*anata 


i. 


.r. 
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di  alfa-naffcilamina  per  altri  colori  azoici  formati  direttamente 
sulla  fibra. 

La  corrosione  del  granata  o  bordeaux  di  naftilamina  è  stata 
un'interessante  conquista  dei  coloristi  di  questi  ultimi  tempi  e 
vi  si  è  giunti  adoperando  dei  prodotti  solfonici  nella  prepara- 
zione assieme  col  naftolo. 

Interessante  è  Tespediente  a  cui  si  è  ricorsi  per  ottenere  la 
perfetta  corrosione  in  bianco  del  granata,  che  consiste  nell'ag- 
giunta al  corrodente  di  altri  prodotti,  o  materie  coloranti,  come 
il  rosso  d'indulina,  Pantrachinone.  Secondo  il  recente  processo 
del  dott.  Haller,  si  corrode  il  bleu  indaco  aggiungendo  sapone 
oltre  all'idrosolfito  nella  pasta  da  stampare. 

Alla  riuscita  dei  processi  accennati  hanno  contribuito  i  per- 
fezionamenti introdotti  negli  apparati  per  vaporizzare  i  tessuti. 

Le  difficoltà  che  si  dovettero  vincere  furono  specialmente 
dovute  alla  presenza  di  aria  negli  apparati  di  vaporizzazione. 

Si  è  raggiunto  lo  scopo  modificando  Fintroduzione  e  l'uscita 
dei  tessuti  nei  vecchi  apparati  di  Mather  &  Platt,  e  valendosi 
di  vapore  soprariscaldato. 

Coloì'ciìili  della  classe  della  gallocianina. — Questi  coloranti 
che  sono  generalmente  classificati  colle  alizarine  perchè  si  fis- 
sano sul  cotone  per  stampa  col  mezzo  di  mordenti,  in  special 
modo  con  mordenti  di  cromo,  lìermettono  di  ottenere  tinte  vio- 
lette e  bleu,  alcune  delle  quali  solide  e  di  grande  vivacità.  Della 
preparazione  si  occupano  le  Farbwerke  già  Durand  &  Huguenin 
di  Basilea  che  già  da  anni  lavorano  in  queste  campo  e  le  Fer- 
benfabriken  già  Fr.  Bayer  &  C^. 

Come  si  vede,  i  coloristi  ed  i  fabbricanti  di  materie  coloranti 
realizzano  ognora  nuove  conquiste  anche  nei  campi  nei  quali 
sembrava  che  tutto  fosse  sfruttato  e  l'attività  è  tanto  intensa 
che  l'avvenire  ci  riserva  senza  dubbio  altre  sorprese. 


\  -  ^  '.'  •::  ;  ■  '  'T  '•  ■..'  ■'■  •    •  ■•^.  '.  " 
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nelle  sue  proprietà  ottiche,  distillando  a  caldo  e  sotto  pressioiie 
degli  olii  di  pesce. 

L'interpretazione  del  Marcusson,  che  ammette  nei  petroli  na- 
turali la  presenza  della  colesterina  o  più  facilmente  dei  suoi  pro- 
dotti di  decomposizione,  sembrerebbe  confermata  dalla  reazione 
cromatica  di  Tschugajew  (^),  con  alcuni  petroli  e  basata  sulla 
formazione  di  un  composto  roseo  o  rosso  per  l'azione  dell'acido 
tricloroacetico  sulla  colesterina. 

Circa  la  costituzione  degli  svariatissimi  idrocarburi  che  com- 
pongono il  petrolio  greggio  naturale  delle  varie  qualità  e  pro- 
venienze, si  sono  potute  anzitutto  distinguere,  da  lungo  tempo 
e  con  sicurezza,  due  classi  principali  di  sostanze:  gli  idrocar- 
buri saturi  a  catena  aperta  (specialmente  nei  petroli  americani) 
e  gli  idrocarburi  ciclici  o  naftenici  (specialmente  nei  petroli 
russi).  Oltre  a  questi  componenti  principali  però  non  mancano 
gli  idrocarburi  non  saturi,  olefinici  (Birmania  e  California),  ace- 
tilenici,  e  molto  spesso  anche  aromatici;  di  questi  ultimi  dob- 
biamo notare  specialmente  il  benzolo  coi  suoi  omologhi,  il  ci- 
molo,  lo  pseudocimolo,  il  mesitilene,  che  furono  riscontrati  ed 
isolati  da  moltissimi  petroli  naturali. 

*  * 

Avendo  noi  studiato  l'azione  dell'ozono  su  numerosi  com- 
posti organici  non  saturi  ed  avendo  anche  recentemente  deter- 
minato il  numero  d'ozono  di  diverse  colesterine,  di  cui  cono- 
scemmo quindi  la  proprietà  dei.  corrispondenti  ozonuri,  ci  sembrò 
interessante  sottoporre  i  petroli  all'azione  dell'ozono  per  cercare 
di  portare  un  modesto  contributo  allo  studio  della  formazione  e 
costituzione  dei  petroli  stessi. 

Abbiamo  fatto  agire  l'ozono  sopra  alcuni  petroli  greggi  e 
su  alcuni  raffinati,  tenendo  sempre  di  mira,  durante  le  nostre 
ricerche  anche  l'attività  ottica,  perchè  diverse  sostanze  ottica- 
mente attive  contengono  delle  doppie  legature  e  quindi  devono 
reagire  coU'ozono  (per  es.  la  colesterina  ed  altre). 

Ora  appunto  i  petroli  greggi  naturali,  ed  i  rettificati  del 
commercio,  trattati  con  aria  ozonizzata  (^),  fissano  l'ozono  come 


(«)  Rakusin,  Chem.  Centralb,,  36,  1908,  II,  pag.  1661. 

(*)  Le  reazioni  qui  esposte  sono  efifettuate  tutte  con  aria  ozonizzata,  anche  quando 
(licesi  per  brevità  ozono.  L'ozonizzatore  che  ci  ha  servito  è  del  tipo  Siemens-Halske  a 
4  tubi  di  Berthelot.  La  corrente  d'aria  ozonizzata  viene  prima  dell'uso  Lavata  con 
Na  OH  diluita,  per  fissare  i  vapori  nitrosi,  eppoi  seccata  con  acido  solforico  con- 
centrato. 

Annuario  Soc.  Chim.  di  Milano  -  i908.  12 
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sostanza  bruna  resinosa  insolubile  in  etere  di  petrolio,  solubile 
invece  in  etere,  benzolo,  acido  acetico  e  solubilissima  in  cloro- 
formio. Queste  soluzioni  hanno  una  spiccata  fluorescenza  giallo 
verdastra.  Preparata  di  fresco  dà  debolmente  la  reazione  delle 
aldeidi  col  reattivo  di  Schiff,  che  non  si  ottiene  però  se  la  so- 
stanza è  un  po'  vecchia  :  trattata  con  soda  imbrunisce  e  vi  si  di- 
scioglie parzialmente  dando  odore  terpenico;  dalle  soluzioni  al- 
caline, riprecipita  per  acidificazione. 

L'ozonuro  [)olverulento  bianco,  trattato  con  JK  in  soluzione 
alcoolica  a  bassa  temperatura,  dà  immediatamente  formazione 
abbondante  di  iodio  libero,  come  Fozonuro  dell'acido  oleico  e 
della  trioleina  (^).  La  sostanza  rossa  libera  pure  dell'iodio  dall' JK, 
ma  solo  dopo  lungo  tempo  o  con  lieve  riscaldamento.  Ciò  fa 
pensare  che  vi  sia  forse  contenuto  ancora  un  po'  di  ozonuro 
indecomposto.  La  sostanza  bruna  che  si  ottiene  alla  fine,  dopo 
riscaldamento  dell'ozonuro  a  105°,  non  libera  più  affatto  iodio 
dall'JK. 


*  * 


Dopo  questi  primi  risultati  abbiamo  anzitutto  cercato  di  sta- 
bilire se  fossero  eventualmente  i  prodotti  otticamente  attivi  quelli 
che  ci  fornivano  l'ozonuro  sopradescritto.  Abbiamo  però  subito  os 
servato  che  l'attività  ottica  del  petrolio  impiegato  (-|-  0^,07  sotto 
uno  spessore  di  100  mm.),  si  è  conservata  inalterata  nel  petrolio 
rimasto  dopo  eliminazione  dell'ozonuro,  tal  quale  o  dopo  lavato 
con  soda  diluita,  allo  scopo  di  asportare  le  sostanze  acide  for- 
matesi in  seguito  all'azione  dell'ozono.  Probabilmente  adunque 
i  prodotti  otticamente  attivi  o  non  prendono  parte  affatto,  o  solo 
minimamente  alla  formazione  dell'ozonuro. 

A  causa  della  poca  stabilità  di  questo  ozonuro  non  trovammo 
alcun  mezzo  di  purificazione  e  perciò  ci  siamo  dovuti  acconten- 
tare di  analizzare  direttamente  il  prodotto  ottenuto  dopo  lavag- 
gio accuratissimo  con  etere  di  petrolio  freddo  (p.  eboU.  <  40°) 
ed  essiccazione  ra[)ida  nel  vuoto  a  bassa  temperatura  (4"-6")  in 
presenza  di  paraffina  per  eliminare  più  facilmente  il  solvente. 

Abbiamo  poi  eseguito  delle  prove  di  precipitazione  frazio- 
nata di  questa  sostanza  dal  petrolio,  separandola  in  varie  por- 
zioni man  mano  che  si  formava,  nei  succèssivi  intervalli  di 
tempo  per  azione  dell'ozono  sul  petrolio.  Cosi  potemmo  consta- 
tarne la  composizione   costante  durante  tutto  il  periodo  di  pre- 

—  -  % 

(')  Annuario  dalla  Società  Chimica  di  Milano,  1907,  pag.  151. 
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Una  terza  frazione  di  ozonuro  ottenuta  per  nuovo  tratta- 
mento di  tre  ore  diede  per  gr.  0,2126  di  sost.  gr.  0,4910  CO2  e 
^r.  0,1219  H2O  pari  a 

C  63,00  7o  (24^  nel  vuoto) 
H    6,43    „ 

Infine  una  quarta  frazione  ottenuta  in  un  trattamento  suc- 
<3essivo  di  sei  ore  diede  per  ^r.  0,2098  di  sostanza  gr.  0,4810  CO2 
-e  gr.  0,1273  H2O,  pari  a 

C  62,53  % 
H    6,81   „ 

Per  vedere  se  la  miscela  di  queste  varie  frazioni  di  ozonuro, 
precipitate  tutte  in  una  volta,  conduceva  ancora  agli  stessi  ri- 
sultati, abbiamo  trattato  una  nuova  porzione  del  primitivo  pe- 
trolio per  dieci  ore  con  ozono. 

Questo  nuovo  ozonuro  ci  forni  i  seguenti  risultati: 

Gr.  0,2059  di  sostanza  diede  gr.  0,4811  CO2  e  gr.  0,1214  di 
H2  0  pari  a 

C  63,74 
H    6,62 

Il  peso  molecolare  di  questo  ozonuro,  determinato  criosco- 
picamente con  acido  acetico,  non  potè  essere  sufficientemente 
rigoroso,  perchè  alla  temperatura  di  fusione  di  questo  solvente 
(16®,6),  la  velocità  di  decomposizione  delTozonuro  non  è  indiffe- 
rente (ammettendo,  come  pare,  che  la  causa  della  decomposi- 
zione dipenda  unicamente  dalla  temperatura  e  non  anche  dalla 
azione  delPacido). 

Gr.  0,4790  di  ozonuro  sciolti  in  gr.  19,86  di  acido  acetico  ne 
abbassarono  immediatamente  il  punto  di  congelamento  di  0^,255, 
dopo  pochi  minuti  di  0^,205,  per  aggiunta  successiva  di  gr.  0,4860 
di  sostanza,  Tabbassamento  ammontò  a  0^,30  —  0°,32  — -  0^,39  — 
0^,40  —  0**,553  in  successivi  intervalli  di  tempo. 

Da  questi  si  calcola  un  peso  molecolare  di  3G9  che  degrada 
a  355,  318,  298,  245,  239,  173  e  non  si  arresta  nemmeno  a  questo 
limite. 

D'altra  parte  il  benzolo  usato  come  solvente  crioscopico,  che 
non  offre  questo  inconveniente  dell'elevata  temperatura,  agisce 
spiccatamente  come  polimevizzante  di  (questa  sostanza,  ad  una 
concentrazione    deiri,840  Vi»  l'abbassamento  è  di  0,195^    da   cui 
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FozoDuro  stesso,  ma  aucìie  degli  idrocarburi  che  lo  hanno  ge- 
nerato. A  maggior  conferma  eli  questi  risultati  abbiamo  fatto  agire 
Tozono  sulla  frazione  del  petrolio  "  Adriatic  „  che  bolle  fra  i 
295*^  ed  i  300*^  a  pressione  ordinaria,  e  che  ha  un  peso  moleco- 
lare medio  di  214.  Questa  frazione  ci  ha  fornito  una  quantità  di 
ozoniiro  molto  maggiore  (^)  che  non  il  petrolio  primitivo. 

Da  tutte  queste  premesse  possiamo  quindi,  a  titolo  di  ipo- 
tesi, i>resentare  una  formula  grezza  del  nostro  ozonuro,  sempre 
ammettendo  per  la  costanza  della  sua  composizione  durante  la 
precipitazione,  che  sia  una  sostanza  unica.  Cosi  per  un  composto 
dalla  formula  grezza  Ci,  H20  Og  si  avrebbe  il  peso  molecolare 
320  e  la  seguente  composizione  molecolare 

Calcolato  Trovato 


C%  G3,7  62,52  63,08  63,00  63,74 

H'V,  G,2  6,46  6,60  6,43  6,62 

Ad  ogni  modo  non  possiamo  dii'e  nulla  di  più  preciso  su 
questa  sostanza,  specialmente  sulla  sua  costituzione  interna. 
Questa,  come  pure  la  formula  precisa,  ci  potrà  venire  fornita 
dallo  studio  dei  prodotti  di  decomposizione,  che  ci  proponiamo 
di  effettuare  tosto.  Ad  ogni  modo  quelV idrocarburo  C^-j  //20  deve 
avere  due  doppie  legature  perchè  addiziona  due  molecole  di 
ozono  e  apparliefie  alla  serie  dei  naféeni,  tanto  abbondanti  nei 
petroli  t^iissi. 

*  * 

Abbiamo  d'altra  parte  intrapreso  uno  studio  sistematico  com- 
pleto di  un  petrolio  rumeno  di  origine  nota:  Sonda  Meinesci 
(Fiteju  Reparafinos). 

La  determinazione  del  potere  rotatorio  eseguita  sulle  varie 
frazioni  di  esso,  ha  dato  i  seguenti  risultati: 

fraz.  I  100^  a  pressione  ordin.  -h  0,**    in  tubo  da  100  mm.  alò*' 

„     II         100*>-125°  „  „       -\-  0,06« 

„     III        125«-150«  „  „       +  0,07» 

„    IV      150^-175''  „  ,     4-  ofir  „  „ 

„     V  175<>-200'>  „  ,       +  0,06^  „         '^:      „ 

„     VI        200^-225«  „  „       -f0,08«  „        ^       „ 


(*)  L* ozonuro  raccolto  per  filtrazione^pf^nta  almeno  al  31,47  %.  Questo  dato 
si  deve  però  ritenere  interiore  al  vero  Jmjfp^l'  l'ozonuro  formato  dapprima  tende  poi 
a  ridisciogliersi  per  azione  dei  prodotti  acidi  che  si  formano  in  quantità  rilevante 
per  l'ulteriore  azione  dell'ozono  ;  molto  maggiori  che  non  nel  caso  deUa  frazione 
190"-3(Xr  impiegata  per  preparare  questo  ozonuro. 
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studiato  e  come  quello  dà  un  ozonuro  colle  identiche  proprietà 
ed  identica  composizione.  La  quantità  di  ozonuro  che  essa  for- 
nisce ammonta  al  16,63  %  del  petrolio  impiegato  ed  all'analisi 
ha  mostrato  la  seguente  composizione  centesimale: 

gr.  0,2189  di  sostanza  diedero  gr.  0,5136  di  COg  e  gr.  0,1330 
di  H2  0  da  cui  si  calcola 

C  64,00  % 
H    6,85  „ 

A  maggior  conferma  poi  che  sono  precisamente  le  frazioni 
elevate  del  petrolio  quelle  che  ci  forniscono  Tozonuro  abbiamo 
anche  fatto  agire  Tozono  sulla  porzione  di  questo  petrolio  greggio 
che  distilla  fra  i  275^  ed  i  300^  a  35  mm.  di  pressione,  ed  anche 
da  questa  abbiamo  potuto  ottenere  un  ozonuro  simile  al  sopra - 
descritto,  la  cui  quantità  ammonta  al  77,67  7o  della  sostanza  im- 
piegata :  facendo  anche  qui  la  restrizione  accennata  per  la  fra- 
zione 295^-300®  del  petrolio  "  Adriatic  „,  che  cioè  parte  delPozo- 
nuro  può  essere  sfuggito  alla  determinazione  perchè  ridisciolto 
(ialle  sostanze  acide  formate  dall'ulteriore  ossidazione  prodotta 
dairozono. 

Abbiamo  infine  preso  in  esame  anche  il  petrolio  italiano  di 
Velie ja  che  è  perfettamente  inattivo  alla  luce  polarizzata  :  anche 
questo  petrolio  fornisce  un  ozonuro  non  molto  abbondante  simile 
ai  precedenti.  Anche  qui  abbiamo  isolato  la  frazione  bollente 
fra  i  140°  e  i  265**,  ne  abbiamo  preparato  nel  solito  modo  Tozo- 
nuro  che  ha  dato  alla  analisi  i  seguenti  risultati  : 

I  gr.  0,1956  di  sost.  fornirono  gr.  0,4518  di  CO2  e  gr.  0,1123 
di  HjO; 

II  gr.  0,1850  di  sost.  fornirono  gr.  0,1032  di  HgO 
che  corrispondono  a  : 

1  II 

C         61,6  7o  - 

H  6,43,,  6,25 

Questo  ozonuro  corrisponderebbe  abbastanza  bene  alla  for- 
mula C,5  H16  Og  (C  =  61,6  7o  ;  H  =  5,5  7^)  che  sarfcbe  quella  di 
un  omologo  inferiore  delFozonuro  studiato  più  soj 

Concludendo,  crediamo  quindi  con  questo  studio  d'aver  di- 
mostrato la  presenza  costante  nei  vari  petroli  ;dL*un  determinato 
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nio,  di  rendere  conduttori  delTelettricità  i  gas  attraverso  i  quali 
si  propagano^  ecc. 

Facendo  agire  sopra  questi  raggi  delle  forze  elettriche  o 
magnetiche  questi  raggi  deviano  dal  loro  percorso  rettilineo 
precisamente  come  fossero  costituiti  da  particelle  in  moto  cari- 
cate negativamente. 

Studiando  con  opportune  disposizioni  queste  deviazioni  e 
conoscendo  T intensità  del  campo  magnetico  che  le  produce  si  è 
potuto  calcolare  il  rapporto  fra  la  carica  elettrica  e  la  massa 
delle  particelle  in  movimento. 

Si  è  trovato  che  questo  rapporto  è  molto  più  grande  di 
quello  che  spetta  agli  ioni  elettrolitici,  circa  2000  volte  quello 
dell'idrogeno  ione.  Come  conseguenza  di  ciò  si  possono  fare  due 
ipotesi,  o  la  carica  elettrica  delle  particelle  in  moto  è  2000  volte 
più  grande  di  quella  che  spetta  ad  un  ione  monovalente  e  la 
sua  massa  è  eguale  a  quella  degli  atomi,  ovvero  la  carica  elet- 
trica è  eguale  e  la  massa  è  2000  volte  più  piccola. 

Per  molte  ragioni  questa  seconda  ipotesi  è  stata  ritenuta 
più  attendibile  e  fra  l'altro  perchè  questi  rapporti  rimangono 
inalterati  qualunque  sia  il  gas  col  quale  originariamente  si  era 
riempito  il  tubo. 

Ecco  qui  dunque  la  prova  diretta  dell'esistenza  di  particelle 
2000  volte  più  piccole  del  più  leggero  atomo  conosciuto,  parti- 
celle che  non  sono  speciali  di  un  determinato  atomo,  ma  che 
sono  comuni  ad  atomi  diversissimi.  Da  ciò  la  naturale  conse- 
guenza di  considerare  queste  particelle  come  elettroni. 

In  questo  modo  dunque  i  raggi  catodici  sarebbero  costi- 
tuiti dal  movimento  degli  elettroni  negativi  che  vengono  proiet- 
tati dal  catodo  con  velocità  dello  stesso  ordine  di  grandezza  di 
quelle  della  luce. 

Anche  per  altra  via,  per  esempio  con  lo  studio  del  fenomeno 
di  Zeemann,  si  è  dimostrata  l'esistenza  di  queste  cariche  elet- 
triche negative  e  per  mezzo  di  adatte  esperienze  si  è  giunti  al- 
l'identica conclusione  riguardo  ai  valori  del  rapporto  fra  la  carica 
e  la  massa  di  questi  elettroni. 

In  tutti  questi  fatti  è  sempx'e  l'elettrone  negativo  che  si 
manifesta,  l'elettrone  positivo  invece  è  come  se  non  esistesse. 

Da  alcuni  fatti,  come  dal  fenomeno  di  Hall  e  da  recenti  os- 
servazioni di  Lilienfeld,  sembrerebbe  che  dovesse  esistere  anche 
l'elettrone  positivo  avente  una  massa  eguale  a  quello  negativo, 
però  la  cosa  è  incerta  ancora  e  un  fatto  di  tale  importanza  ha 
bisogno  di  ulteriori  conferme  perchè  non  mancano  obbiezioni 
all'interpretazione  data  a  questi  fenomeni. 
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Queste  radiazioui  si  è  convenuto  di  chiamarle  con  le  prime 
tre  lettere  deiralfabetto  greco  a,  [i,  y. 

Cosi  si  hanno:  1^  raggi  a,  radiazioni  che  corrispondono  ai 
raggi  anodici  costituiti  da  ioni  positivi  ;  questi  raggi  a  ionizzano 
i  gas  con  i  loro  urti,  sono  poco  penetranti,  talché  l'ionizzazione 
ilei  gas  è  molto  circoscritta  se  il  gas  è  alla  pressione  ordinaria, 
e  sono  trattenuti  da  yua  lamiuetta  di  Vio  ^^^  millimetro  di  spes- 
sore di  alluminio; 

raggi  [i,  che  corrispondono  ai  raggi  catodici  costituiti  da 
elettroni  negativi;  sono  raggi  molto  penetranti,  agiscono  sulle 
lastre  fotografiche  e  sui  sali  capaci  di  dare  la  fluorescenza,  ioniz- 
zano i  gas,  possono  attraversare  lamine  mettalliche  di  spessore 
molto  maggiore  di  quelle  attraversate  dai  raggi  a; 

raggi  v,  corrispondono  ai  raggi  X;  non  sono  deviati  da  un 
campo  magnetico,  hanno  una  penetrabilità  ancora  maggiore  di 
quelli  fi. 

Queste  analogie  con  i  raggi  studiati  nei  tubi  a  vuoto  sono 
confermate  dalle  determinazioni  di  rapporto  fra  la  carica  e  la 
massa  e  dalla  misura  della  velocità  dei  corpuscoli  che  li  generano. 

Si  è  osservato  però  che  non  tutte  le  sostanze  radioattive 
emettono  contemporaneamente  ed  egualmente  le  tre  forme  di 
radiazione.  Talvolta  emettono  solo  raggi  a,  tal  altra  raggi  fi  e  y 
e  in  qualche  caso  tutte  tre  le  forme  a,  fi,  y.  Anche  le  velocità 
non  sono,  come  del  resto  avviene  per  alcuni  casi  anche  nei  tubi 
a  vuoto,  sempre  quelle  elevatissime  già  acceuuate,  ina  talvolta 
sono  minori.  Si  è  osservato  che  non  si  rivelano  raggi  y  senza 
la  presenza  di  raggi  [:i  precisamente  nello  stesso  modo  che  non 
si  manifestano  raggi  X  senza  il  brusco  arresto  dei  raggi  catodici. 

La  permeabilità  diversa  di  queste  radiazioni  ha  permesso  di 
studiarli  separatamente,  facendoli  attraversare  dei  diaframmi 
adatti. 

I  metodi  usati  per  scoprire  e  misurare  la  radioattività  sono 
sostanzialmente  tre,  Timpressionabilità  delle  lastre  fotografiche, 
la  fluorescenza  di  certi  sali  come  platinocianuro  di  bario,  ecc.  e 
la  ionizzazione  dei  gas. 

Di  questi  metodi  l'ultimo  risponde  a  tutte  le  condizioni  ne- 
cessarie per  farne  uno  strumento  sensibilissimo  d'indagine  e  di 
misura,  esso  supera  in  sensibilità  ogni  più  delicato  metodo  chi- 
mico, persino  la  stessa  analisi  s])ettrale.  Siccome  poi  la  ionizza- 
zione dei  gas  è  proporzionale  al  numero  di  particelle  lanciate  dal 
corpo  radioattivo  nell'unità  di  tempo,  si  comprende  come  sia  un 
metodo  non  solo  qualitativo  ma  anche  quantitativo. 

La  misura   della  radioattività  diviene  cosi   una    operazione 
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cou  semplice  reazione  chimica  è  un  elemenfco  chiamato  dai  suoi 
scopritori,  i  coniugi  Curie,  Polonio.  Esso  si  trova  col  bismuto 
nei  residui  della  Peehblenda  e  si  può  separare  insieme  al  tellurio 
per  via  elettrolitica  e  per  speciale  trattamento  sul  miscuglio  dei 
due  sali  si  può  avere  quasi  quantitativamente  l'elemento  radio- 
attivo, ma  malgrado  ciò  il  Polonio  non  si  è  ancora  avuto  che 
in  quantità  di  pochi  milligrammi  da  3  tonnellate  di  residui. 

Dalla  stessa  Peehblenda,  Debierne  isolò  un  altro  elemento 
che  venne  detto  Attinio,  questo  ha  grande  analogia  col  Lantanio, 
ma  da  esso  fino  ad  ora  non  si  è  riusciti  a  separarlo  neppure 
approssimativamente.  A  questi  elementi  fortemente  radioattivi 
sono  da  aggiungerne  due  altri  ben  noti  ma  molto  meno  intensa- 
mente dotati  di  questa  proprietà,  e  cioè  TUranio  e  il  Torio.  Da 
questi  ultimi  e  anche  dairAttinio  con  semplicissimi  trattamenti 
si  sono  ottenute  sostanze  più  fortemente  radioattive  chiamate 
Uranio  X,  Torio  X  e  Attinio  X. 

Fu  Crookes  che  per  il  primo  osservò  questo  fenomeno  nei 
sali  di  Uranio.  Trattando  questi  sali  con  carbonato  ammo-nico 
e  disciogliendoli  in  un  eccesso  di  reattivo,  egli  osservò  tracce 
esilissime  di  prodotti  indisciolti,  e  mentre  i  sali  di  uranio  riot- 
tenuti avevano  perduto  quasi  completamente  la  proprietà  di 
impressionare  le  lastre  fotografiche,  questa  proprietà  si  trovava 
concentrata  nelle  piccolissime  tracce  insolubili  nel  carbonato  am- 
monico  da  lui  prima  separato,  che  egli  appunto  chiamò  Uranio  X. 

Ripetute  da  Soddy  queste  esperienze  usando  per  la  deter- 
minazione <  lei  la  ra<iioattività  non  più  la  lastra  fotografica  ma 
l'elettroscopio  trovò  che  l'uranio  residuo  non  aveva  affatto  per- 
duto la  capacità  di  ionizzare  i  gas  mentre  viceversa  l'ura- 
nio X  che  impressionava  molto  sensibilmente  la  lastra  fotogra- 
fica era  quasi  senza  azione  sull'elettroscopio. 

La  spiegazione  di  questa  apparente  contraddizione  si  è  fatta 
risalire  alla  natura  dei  raggi  emessi  dalle  due  sostanze.  L'uranio  X 
emette  solo  raggi  ^  mentre  l'uranio  solo  raggi  a,  questi  raggi 
hanno  diversa  permeabilità  e  diversa  capacità  a  reagire  sulle 
lastre  fotografiche. 

Anche  per  il  torio  si  ebbero  analoghi  fenomeni.  Trattando 
sali  di  torio  con  ammoniaca  Rutherford  e  Soddy  osservarono 
nel  filtrato  privo  di  torio  una  sostanza  fortemente  radioattiva 
in  quantità  non  pesabile.  Questa  sostanza  conteneva  %  della 
totale  radioattività  <lovuta  ai  raggi  x  e  tutta  quella  dovuta  ai 
raggi  fi  e  y-  Essi  chiamarono  questa  sostanza  torio  X.  Il  Giesel 
potè  separare  un  analogo  prodotto  dall'attlnio  che  si  chiamò 
attinio  X. 

Annuario  Soc.  Chim.  di  Milano  -  1907.  13  . 


'%'■'"' 


••H 

<0 

P 

Od 

'O 

a 

o 

•PH 

p 

0       — <        1 

o 

a 

^ 

o 

' 

T 

di 
composi 

e» 

o 

1— ( 

X 

P 
P 

ed 

o 

'So 

co 
co 

s 

CD 
O 

g 

a» 

co 

•»H 

o 
o 

Oi 

» 

»o 

CN 

« 

1 
O 

[3a«^ 

1 

« 

« 

8 

OO- 

1 

«aQ-^- 

« 
O 

o 

O 

O 

U 

X 

o 

^ 

oq 

o 

O 
Oh 

P-4 

O 

o 

■4^ 

o 

•1-4 

o 

o 

o 

_-:3     :         »- 

j!*k  > 

o 

Vh^      o 

»►>• 

•r"      »*^' 

•r     ' 

!►>      -7^ 

^^ 

•i  !f     1         O 

•  1-^ 

1-4 

a 

^ 

M 

M 

P       rrs        z-4 

co 

T3 

o 

od 

o 

o 

o 

e 

od 

b^ 

a 

^ 

EH 

H 

o 

O         1 

1 

^ 

p^ 

3J 

.-< 

■r^ 

.f— « 

r^ 

a 

a 

2      "5 

(m 

M 

• 

% 

rf-t            N 

o 

o 

« 

« 

àO 

j.            O.^    00 

•  1— 1 

OJ 

CD 

1-H 

H    --ni  0       1 

tuo 

te 

CO 

0^      S 

lO 

g 

CO 

e 

Ci 

o 

T-H 

■p— t 

O 

t-H 

ao       i 

i9a«H 

« 

« 

8 

«00-  ?- 

^               ..... 

o 

.-— %->._ 

i:  ^.2 

•r-t 

<o 

fl 

X 

a 

^ 

eq 

<       '    TS                   o 

-*J 

o 

1    *  ■>          --^ 

-♦* 

o 

M 

o 

o 

a 

m^ 

<«1 

»»->     * 

m^     "S 

»> 

P 

s:    i  '2-^ 

o 

a 
Od 

>->               O            1           "«ti 

•1-4 

73 
Cd 

< 

"-              ! 

« 

o 

fi 

•  r4 

•«-1 

•  f-i 

•»-4 

.     .2 

Cd 

a 
o 

CD 

Ci 

P 

P 
I-I 

o 

"p 

o 

^    s 

o 

o 

8 

CO 

tifi 
ce 

CO 

(M 

T-H 

P 
od 

O 

o 

CD 

CO 

« 

O 

1-^ 

i39rfjl 

« 

^< 

!S 

ao. 

«oo_  >- 

ca3.  ^- 

H 

< 

V 

.2 

'5 

o 

't: 

q: 

c; 

t^' 

k 

o 

o 

£  > 

O 

N 

o 

o 

O 

o 

o 

O 

o 

^ 

Ch       I        •-< 

•  —» 

«H»- 

Cd 

w)ì->     "■' 

«►->-    :-- 

m~>  "2  »►-> 

._ 

«►^    "-     m->-    •'- 

■^-v    '^~ 

o 

•p4 

73 

^4 

T3 

ns 

T3 

'O 

"O 

t; 

rt 

Cd 

X 

Cd 

od 

Cd 

Cd 

Cd 

Cd 

P^ 

S 

^ 

« 

« 

« 

« 

tf 

P5 

Ph 

K 

<0 

a 

.^> 

o     .2 

•pH 

s 

G 

i-    2  — <  « 

od 
0> 

tx 

O 

(M 

o 
o 

1— ( 

<M 

03 

2     issB>i 

8 

^/; 

<     1 

PJ         o 

M 

P            13 

o       r> 

O 

o 

1        P^          -"-S 

»> 

•»-H 

PU             *Q."e 

fl 

a 

'    p 

o 

Od 

1      p^ 

O 

p 

P 

1  »     >  « 


—  181  — 

da  corpi  freddi  circostanti,  anche  raschiando  il  corpo  tempora- 
neamente radioattivo  si  è  potuto  ottenere  una  polvere  radioattiva. 

Le  emanazioni  dei  diversi  corpi  radioattivi  sono  certamente 
sostanze  diverse,  esse  hanno  infatti  costanti  fisiche  quali  tem- 
peratura di  condensazione,  ecc.,  e  periodo  di  trasformazione 
diverso. 

L'emanazione  in  alcuni  casi  è  il  primo  prodotto  formatosi 
dal  corpo  radioattivo,  in  altri  casi  invece  l'emanazione  stessa  è 
un  protlotto  secondario  di  precedenti  trasformazioni. 

Cosi  ad  esempio  mentre  il  radio  dà  come  primo  prodotto  la 
emanazione,  il  torio  invece  dà  come  primo  prodotto  il  torio  X 
dal  quale  poi  si  ha  l'emanazione  gasosa,  cosi  pure  l'attinio  passa 
primo  attraverso  Tattinio  X  o  radioattinio  prima  di  arrivare  al- 
Temanazione. 

Il  deposito  solido  lasciato  dall'emanazione  del  radio  subisce 
una  serie  <U  trasformazioni  successive,  per  cui  si  considerano  suc- 
cessivamente derivanti  dall'emanazione  sette  corpi  designati  con 
le  lettere  maiuscole  dell'alfabeto  radio  A,  radio  B,  radio  C,  ecc., 
fino  a  radio  F. 

Ognuno  di  questi  è  caratterizzato  da  un  periodo  di  trasfor- 
mazione suo  proprio.  La  parte  sperimentale  di  queste  ricerche 
è  realmente  assai  complessa  e  difficile.  Si  tratta  di  misure  di 
radiottività  indotta  eseguite  a  regolari  intervalli  e  del  loro  con- 
fronto con  la  decrescenza  data  dalla  legge  esponenziale. 

Le  variazioni  della  velocità  con  la  quale  diminuisce  la  ra- 
dioattività corrispondono  ad  un  diverso  periodo  di  trasforma- 
zione, cioè  sono  indizio  che  un  nuovo  corpo  si  è  originato  e  che 
uno  vecchio  si  sta  scomponendo. 

Cosi  per  esempio  studiando  la  radioattività  indotta  di  una 
asticciuola  metallica  esposta  per  un  determinato  tempo  all'ema- 
nazione del  radio  si  vede  che  la  radioattività  considerata  rispetto 
a  raggi  a,  decresce  prima  rapidamente  per  10  minuti,  e  poi  iìi 
modo  sempre  meno  ra[)ido  fino  a  raggiungere  un  valore  co- 
stante. Questa  costanza  comincia  dopo  15  minuti  e  finisce  dopo 
35  per  riprendere  poi  la  rapida  diminuzione.  Osservando  nei  diversi 
periodi  la  legge  della  decrescenza  della  radioattività  tanto  ri- 
spetto ai  raggi  x  che  ai  raggi  [j  e  y  si  sono  potuti  calcolare  i 
periodi  di  trasformazione  dei  diversi  corpi  che  si  formano  suc- 
cessivamente e  con  essi  risalire  alla  spiegazione  del  fenomeno. 

Risulta  cosi  che  l'emanazione  ha  dato  un  prodotto  A  il 
quale  emette  raggi  a  il  (juale  ha  T=3';  questo  prodotto  A  si 
trasforma  in  un  prodotto  B  che  non  emette  raggi  a  il  quale 
ha  r  =  26'. 
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scomposizione,  cioè  dell'elio,  perciò  IMpotssi  non  è  destituita  di 
serio  fondamento. 

Un  calcolo  analogo  è  stato  fatto  per  la  terra  e  si  è  trovato 
che  basterebbero  gr.  0,0026  X  10*^  ^i  radio  per  ce.  per  ottenere 
la  quantità  di  calore  necessario  a  compensare  la  perdita  dovuta 
alFirradiazione. 

La  possibilità  che  esista  nella  crostra  terrestre  una  certa  quan- 
tità di  radio  o  di  corpi  radioattivi  non  sembra  destituita  di  base 
ragionevole  quando  si  osserva  l'esistenza  di  gas  radioattivi  di- 
sciolti  nelle  acque  minerali  e  termali  o  nelle  sorgenti  gasose 
naturali  svolgentisi  spontaneamente  dal  terreno,  come  è  stato 
constatato,  per  esempio,  molto  evidentemente  nei  soffioni  bora- 
ciferi  di  Larderello  dal  prof.  Nasini. 

Tutto  ciò  dimostra  qual  portata  può  avere  anche  nel  campo 
della  cosmografia  lo  studio  dei  fenomeni  di  radioattività. 

Ma  qui  converrà  anche  esaminare  la  base  sulla  quale  si  è 
eretto  questo  edificio. 

Converrà,  cioè,  esaminare  gli  argomenti  in  favore  della  ge- 
niale ipotesi  di  Rutherford  che  ammette  tutti  questi  fenomeni 
come  dovuti  alla  disintegrazione  dell'atomo. 

La  spiegazione  dei  fenomeni  di  radioattività  non  può  essere 
fatta  che  con  due  ipotesi:  o  si  tratta  di  una  vera  e  propria  tra- 
sformazione chimica  sul  tipo  di  qiaelle  che  avvengono  anche 
spontaneamente  all'ordinaria  temperatura,  come,  per  esempio, 
la  scomposizione  dell'ammonio  o  simili;  ovvero  si  tratta  di  una 
trasformazione  molto  più  profonda  della  quale  fino  ad  ora  non 
si  aveva  esempio.  Questa  trasformazione  dovrebbe  interessare 
le  più  intime  particelle  che  costituiscono  la  materia,  cioè  gli 
atomi. 

Tutte  le  ipotesi  che  tendono  a  ricondurre  il  fenomeno  radio- 
attivo ad  una  ordinaria  scomposizione  spontanea  delle  molecole 
in  atomi  o  raggruppamenti  d'atomi  diversi,  si  mostrano  insuffi- 
cienti per  la  particolarità  propria  del  fenomeno  radioattivo 
stesso. 

Questo  fenomeno,  come  si  disse,  è  caratterizzato  dalla  prole, 
zione  spontanea  di  particelle  di  grandezza  atomica  e  di  parti- 
celle 2000  volte  più  piccole  del  più  leggero  fra  gli  atomi.  Queste 
particelle  sono  proiettate  con  velocità  grandissime  e  con  effetti 
che  stanno  in  relazione  con  questa  velocità  della  quale  sono 
animati  ;  per  essa  ne  risulta  l'impressionabilità  delle  lastre  fotogra- 
fiche, la  permeabilità  attraverso  metalli,  ecc.  Noi  non  abbiamo 
nessun  esempio  di  una  vera  trasformazione  chimica  che  si  ma- 
nifesti con  questi  caratteri  e  dia  questi  effetti. 
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Il  periodo  di  vibrazione  luminosa  emesso  da  un  atomo  di 
un  corpo  gasoso,  sarebbe  lo  stesso  periodo  di  rotazione  di  un 
elettrone  la  cui  velocità  è  stata  leggermente  alterata  da  una 
causa  qualunque. 

Allorché  la  velocità  di  rotazione  degli  elettroni  scende  al 
di  sotto  di  un  certo  valore,  la  stabilità  del  sistema  diminuisce 
fino  a  che  esso  può  rompersi  portando  alla  formazione  di  un 
nuovo  sistema  più  semplice  con  proiezione  di  elettroni,  si  ha 
cosi  la  trasformazione  delPatomo  in  atomi  a  peso  atomico  più 
piccolo. 

È  prematuro  spingere  più  oltre  la  ricerca  delle  relazioni  in- 
time degli  elettroni  che  costituiscono  i  diversi  atomi,  ma  cer- 
tamente l'interpretazione  della  costituzione  elettronica  del^atomo 
ci  rende  conto  dei  fenomeni  fino  ad  ora  osservati  e  ne  costituisce 
Tunica  spiegazione  attendibile. 

Indubbiamente  a  nulla  di  più  elevato  mai  il  pensiero  umano 
ha  indirizzato  il  volo,  né  vetta  più  ardita  é  mai  stata  contem- 
plata più  da  vicino. 


INFLUENZA  SULL'INDICE  DEGLI  ACIDI  GRASSI  VOLATILI 
DI  ALCUNE  SOSTANZE  USATE  PER  LA  CONSERVAZIONE 
DEI  GRASSI  ALIMENTARI. 

Nota  del  dott.  Carlo  Grimaldi  (') 
presentata  nella  seduta  del  6  giugno  1908, 

E.  Bemelmans  (*)  avendo  constatato  che  gli  acidi  benzoico 
e  salicilico  aggiunti  ad  un  grasso,  ne  innalzano  sostanzialmente 
l'indice  'legli  acidi  grassi  volatili,  esprime  l'opinione  che  con  ciò 
la  falsificazione  del  burro  entra  in  un  nuovo  stadio. 

L'asserto  del  Bemelmans  non  é  privo  d'importanza,  perché 
tende  a  limitare  il  valore  analitico  dell'indice  di  acidità  volatile, 
che  viene  considerato  ancora  come  la  guida  più  sicura  e  più 
valida  per  scoprire  le  sofisticazioni  del  burro  di  vacca  con  altri 
gl'assi  alimentari;  senonchè  le  poche  ed  incomplete  prove,  dalle 


(')  Riassunto  delle  ricerche  che  verranno  pubblicate  nel  VI  volume  degli  Annali 
dal  laboratorio  chimico  centrale  delle  Gabefle. 

(«)  Z<?tfs.  Vnters.  Sahrungs-u.  Gennssmittel.  Voi.  XIII,  1907,  pag.  462. 
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quelli  più  bassi  che  presenta  il  grasso  di  cocco.  Soltanto  IMndice 
degli  acidi  grassi  volatili  dei  grassi  adulteranti  è  inferiore  a 
quello  del  burro,  sicché  la  sofisticazione  riesce  difficile  da  sta- 
bilire solo  nei  casi  in  cui  viene  adoperato  per  la  preparazione 
della  miscela  un  burro  avente  un  indice  di  acidità  volatile 
elevato. 

Ma  in  aiuto  dei  burri  aventi  quest'indice  basso,  non  po- 
trebbe ora  venire  l'acido  benzoico,  in  virtù  della  sua  proprietà 
di  innalzare  il  numero  di  Reichert-Meissl  dei  grassi  alimentari? 
Ei  è  per  consegu^^nza  possibile  preparare  una  miscela  di  burro 
di  vacca,  oleomargarina,  grasso  di  cocco  ed  acido  benzoico,  la 
quale  presenti  le  principali  costanti  fìsiche  e  chimiche  del  burro 
naturale? 

Di  queste  costanti,  a  parte  l'indice  di  acidità  volatile,  sul 
quale  ho  riferito  precedentemente,  il  grado  termico  diminuisce 
di  una  quantità  trascurabile  per  la  presenza  di  acido  benzoico; 
l'indice  di  saponificazione  e  quello  di  refrazione  invece  s'innal- 
zano; e  questo  fatto  rende  maggiormente  difficile  la  prepara- 
zione di  un  miscuglio  che  rispon<la  ai  requisiti  analitici  richiesti 
per  un  burro  di  vacca  genuino. 

Tuttavia  la  sofisticazione  non  si  presenta  impossibile  e  rie- 
scirà  tanto  meno  difficile,  quanto  più  bassi  saranno  gli  indici 
di  saponificazione  e  di  refrazione  dei  grassi  adoperati. 

Al  solo  scopo  di  dimostrare  la  verità  di  queste  mie  asser- 
zioni, e  senza  voler  emettere  un  giudizio  sulla  praticità  e  sulla 
convenienza  della  sofisticazione,  riporto  i  valori  ottenuti  per  le 
costanti  determinate  sopra  un  miscuglio  contenente  per  ogni 
lOOf)  grammi:  gr.  780  di  burro  di  vacca  (con  indice  degli  acidi 
grassi  volatili  =  27,40),  gr.  90  d'oleoinargarina,  gr.  90  di  grasso 
di  cocco  e  gr.  40  d'acido  benzoico: 


Numeri 


Indice  degli  acidi  grassi  volatili 
di  saponificazione 
di  refrazione  Zeiss,  a  10^ 


?? 


V 


Grado  termico  al  termoleometro  Tortelli     30,8 


ottenuti  per 
miscuglio 

i] 

limiti  per  il  burro 
di  vacca  naturale 

20,10 

25        32 

230,7 

221         233 

44,1 

40,5        44,4 

elli     30,8 

G. 

T 

.  tipo  --  31,2(0 

La  sofisticazione  del  burro  col  concorso  dell'acido  benzoico 
però  si  può  facilmente  scoprire  colla  determinazione  dell'indice 
di  acidità. 


(>)  Da  una  comunicazione  verbale  fattami  dall'autore. 
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2.  Semìaldeidi,  —  Queste  vennero  esfcrafcte  con  etere,  come 
ultimo  prodotto  (0)  nella  decomposizione  delPozonuro  con  bi- 
solfitó  potassico.  Dopo  eliminato  l'etere  si  ottiene  un  olio  molto 
denso,  bruno  che  dà  una  debole  reazione  delle  aldeidi  col  reat- 
tivo Schiff,  e  non  si  combina  più  coiìnsolfito  potassico,  non  dà 
un  semicarbazone  ed  è  abbastanza  solubile  in  alcali. 

Questo  olio  denso,  che  dovrebbe  essere  Paldeide  semiazelaica 
corrisponde  invece  probabilmente  ad  un  suo  prodotto  di  con- 
densazione, e  ad  ogni  modo  in  parte  si  è  ossidata,  perchè  trat- 
tandola ripetutamente  con  acqua  bollente  se  ne  scioglie  una 
metà  allo  stato  di  acido  azelaico  e  l'altra  metà  è  formata  da 
parti  uguali  di  due  acidi  ;  uno  di  questi  dà  un  sale  di  calcio  in- 
solubile e  l'altro  un  sale  di  calcio  solubile  e  un  sale  di  ferro 
insolubile. 

Quest'ultimo  acido  messo  in  libertà  si  presenta  come  un  olio 
giallo  scuro  e  non  è  altro  che  V acido  pcì^ossidiazelaico  (vedi 
acido  H)  che  per  ossidazione  con  permanganato  si  trasforma  in 
acido  azelaico. 

L'acido  che  dà  il  sale  di  calcio  insolubile,  pare  sia  formato 
da  una  miscela  di  acidi  bibasici  (determinazione  con  sali  di 
calcio)  che  si  possono  separare  perchè  con  cloroformio  se  ne 
asporta  uno,  con  benzolo  se  ne  asporta  un  secondo  e  il  terzo  è 
dato  dal  residuo  insolubile  in  quei  solventi. 

I  pesi  molecolari    di    questi    acidi    sono  compresi  fra  310  (» 
400,  si  tratta  dunque  anche  qui    di    prodotti    di    condensazione 
dèlie  semialdeidi,  formanti  acidi  bibasici  diversi  che  devono  es 
sere  studiati  ulteriormente. 

Milano,  30  maggio  1906.  —  Laboratorio  chimico  deUa  Società 
d'Incoraggiamento  d'Arti  e  Mestieri. 


Citonaea    della    Società 


Resooonto  delle  sedute. 


Seduta  del  7  novembre  1908. 

Ordine  del  gioì*no:  Commemorazione   del   dott.  Giuseppe  Pessina. 

La  commemorazione  del  defunto  socio  venne  fatta  da  Carlo  Ciongo, 
presidente  dell'Associazione  chimica  farmaceutica  lombarda. 

Alla  riunione  intervennero  i  presidenti  delle  Associazioni  farma- 
ceutiche di  pressoché  tutta  Italia,  ed  i  rappresentanti  delle  Autorità 
cittadine,  i  quali  pure  vollero  rendere  omaggio  alla  vita  operosa  e 
nobilmente  vissuta  dell'estinto,  che  per  l'intelligenza  sua  acuta  e  ver- 
satile e  per  l'amore  profondo  che  portò  alla  sua  professione  ed  ai  col- 
leghi ha  lasciato  gratissimo  ricordo. 

Seduta  del  t4  novembre  i90H. 

Ordine  del  giorno:  Conferenza  del  prof.  Camillo  Mannelli  sul  tema: 
L'industria  dei  derivati  del  cianogeno  dall'azoto  atmosferico. 

La  conferenza  è  riportata  per  intero  nelle  comunicazioni  originali. 

Seduta  del  21  novembre  190 fi. 

Ordine  del  giorno  :  1^  Comunicazioni  della  Presidenza  —  2^  R.  Be- 
lasio  :  Analisi  dell'argentana  per  via  elettrolitica  —  3"  G.  Pollacci  : 
Azione  catalìtica  del  carbonato  di  potassio  nella  azotazione  del  carburo 
di  calcio. 

Presidenza  del  prof.  Carrara.  È  presentata  la  domanda  a  socio 
del  dott.  Rinaldo  Natoli  della  Scuola  Cantonale  di  commercio  di  Bel- 
linzona. 

In  assenza  dell'Autore  si  dà  per  letta  la  nota  del  dott.  Belasio 
sulla  determinazione  dell'argentana  per  via  elettrolitica.  In  seguito 
il  dott.  Pollacci  riassume  i  risultati  delle  sue  esperienze  sull'azione 
catalitica  del  carbonato  potassico  nell'azotazione  del  carburo  di  calcio. 
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Dopo  alcuue  raccomand&zioni  deiring.  Ceccarelli  sul  funzioua- 
mento  della  sala  di  lettura,  il  prof.  Molioari,  ricordaudo  il  caso  oc- 
corso a  un  suo  asBintente,  il  dott.  Bonacina,  vorrebbe  che  la  Società 
8i  interessasse,  perché  l'Autorità  giudiziaria  neirassumere  informacioui 
di  chi  fa  domanda  di  perito  pel  Tribunale  non  ricorra  come  fa  comu- 
nemente ai  portinai  e  non  si  preoccupi  del  colore  politico  del  ri- 
chiedente. 

Il  prof.  C-arrara  conviene  che  il  fatto  è  grave  se  costituisce  una 
abitudine  e  in  tal  caso  crede  che  sia  doveroso  occuparsene. 

Il  dott.  Galli  conferma  che  le  informazioni  sono  richieste  senza 
criterio,  ma  attribuisce  la  colpa  alla  poca  oculatezza  degli  incaricati 
di  assumerle.  Il  prof.  Gabba  non  crede  che  la  Società  debba  occuparsi 
di  simili  quistioni  che  escono  dal  programma  tracciato  dallo  Statuto. 
Il  presidente,  dopo  osservazioni  di  Carini,  Ceccarelli  e  le  insistenze 
di  Molinari,  si  incarica  di  assumere  informazioni  e  rimanda  la  discus- 
sione alla  prossima  seduta. 


Seduta  del  .*/  dicembre  Ì90S. 

Ordine  del  giorno:  1"  Comunicazioni  della  Presidenza  —  *2*  Rela- 
zione della  Commissione  per  il  premio  di  L.  5(.K)  da  conferirsi  alla 
Memoria  pubblicata  nell'Annuario  durante  l'anno  IfK^T  —  ;V^  Proposta 
della  Commissione  per  gli  accordi  fra  le  varie  Biblioteche  —  4""  Di- 
scussione sul  regime  daiiario  degli  oli  di  semi  e  sulla  importazione 
del  sapone  di  Marsiglia  —  5"  Relazione  su  alcune  ricerche  eseguite 
nel  Laboratorio  per  gli  studi  sulle  sete. 

Presidenza  del  prof.  Gianoli.  K  proclamato  socio  il  dott.  Rinaldo 
Natoli  di  Rellinzona. 

Il  Presidente  comunica  che  il  Hoveruo  ha  accolto  il  voto  espresso 
dal  Sodalizio  perchè  sia  facilitata  Timportazioue  de^li  oli  destinati  ai 
motori  a  combustione  diretta  ed  ha  infatti  ridotto  il  dazio  da  L.  «s 
a  centesimi  20  per  UHJ  kg.,  sicché,  accanto  all'energia  elettrica  ed  a 
quella  prodotta  dal  litantrace,  l'industria  italiana  può  ora  disporre 
anche  di  questa  nuova  sorgente  di  forza,  che  in  determinate  circo- 
stanze rappresenta  un  notevolissimo  progresso. 

Riferendosi  a  quanto  ha  esposto  nella  adunanza  del  22  febbraio 
scorso  ed  all'incarico  che  ebbe  di  far  pratiche  presso  il  Governo  affinchè 
siano  esonerati  dalla  sorveglianza  gli  autoclavi  di  piccole  dimensioni 
destinati  alle  esperienze  di  laboratorio,  il  Presidente  si  disse  lieto  di 
poter  annunziare  che  con  decreto  ;iu  settembre  p.  p.  il  Ministro  l.a 
concesso  l'esonero  per  quelli  di  capacità  inferiore  a  25  litri,  qualunque 
sia  la  pressione  a  cui  sono  sottoposti,  quando  però  soddisfino  alle 
condizioni  volute  di  sicurezza;  mantiene  però  l'obbligo  della  denunzia 
ed  esige  il  collaudo  da  parte  dei  tecnici  a  ciò  designati.  Assicurò  che 
TAssociazione  utenti  caldaie  a  vapore  di  Milano  troverà  modo  di 
rendere  meno  onerose  queste  pratiche   e  perciò,  se   i    detentori    tlegli 
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autoclavi  vorranno  rivolgersi  alla  Segreteria  della  Società,  questa  i>rov- 
vederà  col  tramite  dell'egregio  ing.  Perelli,  a  soddisfare  alle  nuove 
disposizioni  volute  dal  Governo. 

Il  prof.  Gianoli  ha  lamentato  che  anche  nella  nuova  ordinanza 
non  sia  stata  fatta  alcuna  eccezione  circa  ^obbligo  di  munire  gli  au- 
toclavi di  chiavi  di  scarico  e  di  tubi  di  livello,  organi  questi  incon- 
ciliabili coi  recipienti  riscaldati  a  fuoco  diretto  della  capacità  di  pochi 
litri,  quali  occorrono  nelle  ricerche  chimiche.  Lamentò,  inoltre,  che 
nel  nuovo  regolamento  non  figura  alcun  accenno  su  quella  categoria 
di  pentole,  nelle  quali  oltre  al  vapor  d'acqua  agiscono  vapori  o  gas,  che 
offrono  pericoli  ben  maggiori  dei  soliti  recipienti  di  vapore  e  sollecitò 
i  colleghi  a  voler  rispondere  al  questionario  sul  regime  degli  auto- 
clavi che  la  Presidenza  ha  inviato  ai  soci,  per  essere  in  grado  di  for- 
mulare precise  proposte. 

Ricordati  i  dubbi  esposti  nella  seduta  del  6  giugno  p.  p.  sulla 
opportunità  di  stabilire  un  premio  di  L.  200.000  per  l'impianto  di  una 
grande  fabbrica  di  acido  citrico,  il  Presidente  riferì  che  il  Governo 
ha  deciso  di  attendere  che  gli  enti  locali  interessati  abbiano  a  versare 
parte  del  premio  e  che  per  venire  in  aiuto  dell'industria  agrumaria 
ha  ottenuto  dal  Parlamento  e  dal  Senato  l'approvazione  di  una  legge 
speciale  per  la  istituzione  di  una  Camera  agrumaria  alla  quale  ven- 
gono concesse  delle  facoltà  che  condurranno  indubbiamente  a  gravi 
sagrifìci  per  l'erario.  La  Commissione  nominata  in  seno  al  Sodalizio, 
secondo  il  voto  espresso  nella  seduta  sopra  accennata,  e  composta  del 
prof.  Koerner,  dott.  R.  Lepetit,  prof.  Molinari,  dott.  Morselli,  dottor 
Belloni  e  ing.  Frigerio,  si  occupa  ora  di  studiare  i  provvedimenti  che 
nell'interesse  dell'industria  agrumaria  italiana  si  dovranno  propugnare. 

Il  Presidente  diede  comunicazione  del  risultato  del  Concorso  per 
il  premio  di  L.  bOO  che  ha  istituito  per  la  migliore  memoria  pubbli- 
cata neir  "  Annuario  della  Società  Chimica  ,.  durante  il  1907.  La  Com- 
missione  presieduta  dal  prof.  Ciamician  e  composta  del  prof.  L.  Gabba, 
dott.  Lepetit  e  prof.  Fino,  ha  giudicato  che  nessuna  memoria  ò  meri- 
tevole del  premio,  quando  si  escludono  i  lavori  pubblicati  dai  membri 
del  Consiglio,  e  perciò  propose  che  il  concorso  sia  rinnovato  per  l'anno 
prossimo. 

In  seguito,  ad  iniziativa  del  Presidente  della  Società  Chimica,  i 
delegati  del  Politecnico  di  Milano,  della  li.  Scuola  Superiore  di  Agri- 
coltura, della  Società  d'Incoraggiamento  e  della  Biblioteca  di  Brera 
si  .sono  accordati  per  il  riordinamento  delle  Biblioteche  annesse  a 
questi  Istituti.  Preoccupati  della  imposHibilità  di  tenerle  al  corrente 
delle  pubblicazioni  scientifiche  per  l'esiguità  delle  dotazioni  concesse 
e  convinti  che  il  progresso  intellettuale  ed  economico  del  Paese  è  in 
stretto  rapporto  coi  mezzi  di  cui  gli  studiosi  dispongono  per  estendere 
le  loro  cognizioni  e  attingere  nuovi  stimoli  alle  loro  ricerche,  hanno 
diretto  una  circolare  agli  enti  morali  ed  a  quanti  si  interessano  allo 
incremento  della  scienza  e  dell'industria,  facendo  appello  perchè  vo- 
gliano contribuire  all'acquisto  delle  pubblicazione  moderne  di  cui  di- 


—  217  — 

cibili  per  la  alimentazione,  prescrlyondo  che  abbiano  un  tenore  di 
acidi  grassi  liberi  non  minore  di  25%  e  applicando  a  questi  oli  il 
trattamento  stabilito  per  gli  acidi  grassi  liquidi  di  L.  4.  In  tal  modo 
verrebbe  assicurata  la  produzione  del  sapone  alle  fabbriche  nazionali 
e  coU'olio  di  arachide  importato  troverebbe  impiego  anche  Polio  di 
oliva  che  vi  deve  esser  associato,  mentre  Terario  non  sarebbe  sotto- 
posto a  gravi  sacrifici. 

In  seguito  alla  relazione  del  Presidente,  TAssemblea  approva  ad 
unanimità  il  seguente  voto: 

^  La  Società  Chimica  ^i  Milano  fa  voti  perchè  sia  resa  possibile  la 
fabbricazione  dei  saponi  uso  Marsiglia  e  chiede  che  sia  concessa  la 
importazione  degli  oli  d'arachide  non  commestibili,  mediante  la  de- 
naturazione con  acidi  grassi  in  modo  che  l'acidità  complessiva  non 
sia  inferiore  a  25%,  assimilandoli  nel  trattamento  daziario  all'oleina 
del  commercio.  ^ 

Il  prof.  Gianoli,  per  incarico  della  Commissione  per  gli  studi  della 
seta,  espose  in  seguito  i  risultati  delle  ricerche  comparative  eseguite 
nel  Laboratorio  per  le  esperienze  sulla  seta,  sulle  diverse  varietà  di 
bozzoli  del  commercio  e  Nulle  sete  che  se  ne  ritraggono,  per  stabilire 
le  costanti  fisiche  e  chimiche  e  la  relazione  esistente  fra  queste  ed  i 
pregi  ed  i  difetti  che  offrono  nei  riguardi  tessili.  Diede  ragione  dei 
metodi  di  indagine  seguiti  e  mostrò,  raccolti  in  due  grandi  quadri,  i 
risultati  numerici  ottenuti  dall'esame  di  parecchie  varietà  di  bozzoli 
e  dei  filati  groG^gi  che  questi  tornirono.  Le  qualità  fino  ad  ora  esami- 
nate furono:  bozzoli  biauchi  Kutais  (Caucaso),  bianchi  del  Turkestan, 
incrocio  giallo  chinese,  gialli  di  Grecia,  gialli  di  Adrianopoli,  bianchi 
persiani,  gialli  di  Salonicco,  gialli  toscani,  gialli  piemontesi  e  bianchi 
chinesi. 

Poiché  per  ogni  varietà  si  roMero  necessari  1200  assaggi,  il  rela- 
tore rese  omaggio  alla  operosità  dei  suoi  collaboratori  dottori  Colombo 
e  Baroni  ed  espresse  la  speranza  che  i  documenti  analitici  raccolti 
abbiano  a  servire  di  base  per  eventuali  miglioramenti  delle  razze  col- 
tivate e  riescano  utili  a  coloro  che  si  occupano  del  controllo  delle 
sete,  essendo  riusciti  a  piena  conferma  dei  criteri  adottati  dal  Labo- 
ratorio annesso  alla  Stagionatura  di  Milano  per  giudicare  se  i  filati 
sono  genuini  o  se  ricevettero  speciali  preparazioni  per  aumentarne 
il  peso. 

Il  prof.  Gianoli  ha  riciiiamato,  inoltre,  l'attenzione  sulle  discor- 
danze che  si  verificano  nei  risaltati  analitici  che  si  ottengono  allor- 
-quando  si  determina  la  proporzione  della  bozzima  esistente  sulle  sete 
crude  dopo  la  stagionatura,  rispetto  a  quelli  che  risultano  analizzando 
le  stesse  sete  prima  di  sottoporre  il  campione  a  questa  operazione. 
Siccome  nelle  contrattazioni  commerciali  la  liquidazione  delPammon- 
tare  della  merce  è  basata  sul  peso  mercantile,  cioè  in  base  alTumidità 
normale  dell'll  *Vo  che  si  stabilisce  in  se^^uito  alla  stagionatura,  si 
comprende  che  nel  computo  devono  entrare  soltanto  le  sostanze  che 
rimangono  sulla  libra  dopo  la  essiccazione  e  che  non  si  possono  adde- 
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À  qaesto  titolo  noi  lo  chiamavamo  Papà  Biffi,  perchè  aveva  il  cuore 
aperto  a  tutti  coloro  che  si  dirigevano  a  lui  per  le  opere  buone  e  non 
negava  il  suo  appoggio  ad  ogni  iniziativa  che  toccasse  il  progresso 
delle  scienze,  lo  sviluppo  nelle  industrie,  Tistruzione  popolare. 

"  Papà  Biffi  dimostrò  oguora  uu  grande  affetto  alla  nostra  Società, 
della  quale  fu  uno  dei  fondatori  e  dei  consiglieri  più  ascoltati.  Egli 
la  sorresse  ognora  de'  suoi  validi  consigli  e  più  volte  anche  coi  mezzi, 
quando  la  necessità  del  bilancio  lo  richiedevano. 

^  Il  Biffi  ha  iniziata  la  sua  carriera  con  delle  ricerche  sui  com- 
posti organici,  sotto  la  direzione  deirillustre  prof.  Chiozza,  in  quella 
Scuola  memorabile  che  il  Cramer  fondò  verso  la  metà  del  secolo  pas- 
sato per  integrare  il  deficiente  insegnamento  Universitario. 

^'  Dopo  di  essersi  procurata  una  soda  coltura,  egli  si  recò  ali-estero 
per  rendersi  conto  dei  progressi  realizzati  nei  paesi  più  progrediti, 
innanzi  di  associarsi  al  suo  collega  dott.  Malerba  ed  al  comm.  G.  Can- 
diani  per  l'acquisto  della  fabbrica  di  prodotti  chimici  del  signor  For- 
nara  e  più  tardi  per  esercire  quella  più  importante  di  S.  Vincenzo 
in  Prato. 

"  Il  Biffi,  che  aveva  di  mira  i  fatti,  non  fece  mai  pubblica  mostra 
delle  vaste  sue  cognizioni  ed  è  perciò  che  sfuggi  agli  occhi  del  mondo 
ufficiale,  il  quale  valuta  i  chimici  dal  numero  delle  memorie  pubbli- 
cate senza  preoccuparsi  se  queste  ebbero  ciualche  frutto  o  se  servirono 
soltanto  a  soddisfare  l'amor  proprio  dei  rispettivi  autori. 

^*  L'opera  del  nostro  collega  non  la  troviamo  nelle  sterili  o  vane 
discussioni  delle  accademie,  ma  nell'impulso  grandissimo  che  diede 
all'industria  chimica,  nell'essere  stato  fra  i  primi  a  recare  nel  campo 
delle  applicazioni  i  metodi  rigorosi  di  controllo  e  l'indirizzo  pretta- 
mente scientidco. 

"  Il  suo  arguto  criterio  tecnico  fece  della  fabbrica  di  via  Savona, 
che  egli  fondò  35  anni  or  sono,  uno  stabilimento  modello  per  la  va- 
rietà e  la  perfezione  dei  prodotti  che  vi  si  producono.  Ivi  non  è  stata 
soltanto  la  sede  di  una  organizzazione  industriale  sapiente,  che  ha 
giovato  e  giova  tuttora  all'economia  ed  al  prestigio  del  paese,  ma  è 
stata  anche  una  palestra  elettissima  per  coloro  che  ebbero  la  fortuna 
di  soggiornarvi,  poiché  1  giovani  valorosi  che  oggi  onorano  altamente 
l'incomparabile  maestro  vi  trovarono  la  scuola  del  dovere  e  del 
sapere. 

"  Il  Biffi  si  occupò  coll'entusiasmo  che  l'artista  nutre  per  l'arte 
sua  fìno  agli  ultimi  suoi  giorni,  intento  come  era  a  conservare  il  pri- 
mato nel  soddisfare  ai  crescenti  bisogni  della  giovane  nostra  industria 
manifatturiera  e  agricola,  senza  che  in  lui  venisse  mai  meno  il  culto 
per  gli  studi,  che  soleva  incoraggiare  con  muniti  centi  donazioni. 

"  L*elogio  del  compianto  collega  non  si  può  compendiare  meglio 
se  non  rievocando  ciò  che  la  nostra  Società  volle  fosse  impresso  sulla 
pergamena  che  gli  venne  offerta  or  sono  pochi  mesi  e  che  riassume 
tutto  il  nostro  pensiero:  Il  dott.  A,  Biffi  fu  V esempio  di  quanto  V in- 
gegno accoppiato  alla  operosità  ed  alla  rettitudine  di  mente  e  di  cuore 
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sono  in  fjrado  di  produrre.  In  uoi  rimarrà  incancellabile  la  sua  me- 
moria e  Harà  imperitura  la  nostra  riconoscenza.  ,, 

Innanzi  di  procedere  alla  trattazione  dei  problemi  tecnici  il  Pre- 
sidente avverti  che,  in  seguito  alle  decisioni  ])rese  nella  seduta  del 
i)  maggio  p.  p.,  col  1"  gennaio  prossimo  il  sodalizio  assumerà  il  nome 
di  Società  Chimica  Italiana,  Sezione  di  Milano,  e  che  i  rendiconti  delle 
sedute  saranno  pubblicati  in  un  bollettino  comune  colla  sede  di  Roma. 

Il  prof.  Gianoli,  prendendo  a  considerare  alcuni  prolilemi  chimici 
che  interessano  la  conservazione  dei  monumenti  e  che  sono  esporti 
parti tameu te  nella  comunicazione  originale,  ha  formulato  il  voto  se- 
guente che  fu  approvato  a  unanimità: 

"  La  Società  Chimica  di  Milano  richiama  l'attenzione  delle  Com- 
missioni che  presiedono  alla  manutenzione  delle  opere  d'arte  e  dei 
monumenti  pubblici  sulla  necessità  che  siano  sottoposti  ad  un  con- 
trollo sperimentale  accurato  i  processi  chimici  che  mirano  a  rendere 
più  resistenti  alle  iu temperie  le  opere  d'arte  indifese,  sulla  cui  etticacia 
esistono  tuttora  delle  notevoli  incertezze.  ., 

Riferendosi  alla  discussione  fatta  nella  seduta  del  21  marzo  p.  p. 
sull'impiego  del  minerale  di  solfo  nella  preparazione  dell'acido  solfo- 
rico, il  prof.  Gianoli  ha  esaminato  partitaiiiente  le  memorie  che  il 
prof.  G.  Oddo  ha  pubblicate  recentemente  in  risposta  agli  appunti  che 
gli  sono  stati  mossi  su  quanto  e^li  ha  asserito  nelUi  relazione  pre- 
sentata a  S.  E.  il  Ministro  di  A.  I.  e  C.  I  soci  convenuti  approvarono 
alla  unanimità  le  conclusioni  della  Presidenza,  che  sono  pubblicate 
più  avanti. 

Da  ultimo  venne  discussa  la  mozione  del  prof.  E.  Moiiuari  circa 
alcune  pratiche  poco  rispondenti  alle  idee  che  o^gi  prevalgono,  per  la 
la  inscrizione  nelPalbo  dei  periti  del  Tribunale. 

L'avviso  dei  soci  intervenuti  non  fu  concorde  sulla  opportunità 
che  la  Società  Chimica  si  occupasse  di  si  il  atto  problema  e  dopo  uno 
scambio  di  idee  fra  il  proponente  ed  i  comm.  Menozzi  e  Candiani,  il 
dott.  Bianchi,  il  dott.  Morselli,  il  dott.  Romagnoli  ed  altri,  fu  votato  il 
seguente  ordine  del  giorno: 

"  La  Società  Chimica  incarica  la  Presidenza  perchè,  previa  inda- 
gine, faccia  pratiche  presso  le  associazioni  confederate  adìnchè  dalle 
informazioni  assunte  per  la  formazione  del  ruolo  dei  periti  pre'^so  il 
Tribunale  abbiano  ad  esulare  quelle  relative  alle  opinioni  politiche.  ,, 


Cotnanieazioni  originali 


A  PROPOSITO  DELLA  RLSP08TA  DEL  DOTT.  BIGINELLI 
ALLA  MIA  NOTA  SULLA  -^SOLUBILITÀ  DEI  VERI  E 
FALSI  TANNATI  DI  CHININA  ^  C). 

Nota  di  F.  Muraro 
presentala  nella  seduta  del  20  giugno  lOos. 

Leg^o  ueirultimo  fascicolo  «Iella  (razzetta  Chimica  (-)  una 
nota  del  dott.  Bi^inelli  dal  titolo:  /  reri  tanndli  ffi  chinina. 
nella  quale  TA.  fa  della  critica  alla  mia  breve  nota  sulla  sofà- 
hilità  ilei  re  ri  e  falsi  ff  innati  ffi  rhinina  (^•^). 

Rispondo,  e  subito,  ])Oichò  la  ris}>08ta  mi  sembra  facile,  anche 
senza  il  corredo  di  ulteriori  ))r<n'e  sperimentali. 

K  qui  sono  costretto  a  ritornare  un  po'  indietro  j^recisa- 
mente  alla  mia  nota  incriminata  e  rifare  un  po'  di  storia  vera 
della  questione. 

Colle  mie  esperienze,  come  risulta  chiaramente  fin  dal  prin- 
cipio di  «letta  nota,  mi  ero  proposto  di  provare  la  solubilità  in- 
determinati solventi  (acqua,  acido  clori<lrico  1 'V,)o  ^  ''^*^'oo)  '^*^^ 
tannati  veri  di  chinina,  in  confronto  ai  falsi  tannati, 'e  tanto  j>er 
poter  dedurre,  in  certo  modo  dalla  solubilità,  l'assorbimento 
nell'organismo,  dato  che  i  solventi  stavano  tino  ad  un  certo  i)unto 
ad  indicare  le  condizioni  limite  dell'acidità  del  succo  gastrico  : 
in  altre  parole  avrebbero  potuto  chiamarsi  :  pt'nrr.  /isiofoffiche 
in  ritiro. 


0)  Lu  risposta  <lo1  il<)tt.  13iu;inelli  v«Min»>  prt^sentHta  Aii'the  hUh  Sociotù  uvUa  se- 
«latn  del  >i  giugno  190S.  Xon  venne  i>uhl)liciitti  noli'  l >i «r '"rf-i't  |ierohè  KÌà<*«)iii)mrsn  inte- 
^ralment^  neUH  (iazzettn  f'hii,iii--i. 

;•)  Parte  I.  fascicolo  V.  pa^.  V)!». 

(»)  iinzz.  rh'ti.t.  It»K.   Parr..  I.  Ia-;c.   IV.  pai^.   127. 
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Niente  (ii  comuue  ueila  sua  liualità  il  mio  lavoro  aveva,  cou 
quanto  fino  allora  era  stato  scritto  dal  dott.  fìi^inelli. 

Ho  dovuto  pertanto  preparai'ue  le  sostanze  da  sottoporre 
alle  diverse  esperienze,  e  nel  corso  di  queste  ho  raccolto  quanto 
mi  sembrava  deffno  di  nota,  ciò  che  poi  ho  trascritto  accanto 
ai  risultati  ottenuti,  non  omettendo  naturalmente  di  far  cenno 
della  pubblicazione  del  dott.  fìi^inelli. 

Aveva  osservato  per  esempio,  che  uno  dei  due  tannati 
veri  da  me  i)reparati  non  corrispondeva  ad  alcuno  dei  tre  cle- 
scritti  dalTA..  e  «licevo  interessante  uno  studio  più  completo, 
sopra  le  varie  C(»nibinazioni  della  chinina  coll'acido  tannico.  In 
realtà  TA.  nelle  sue  ultime  esperienze,  trova  che  dette  combina- 
zioni non  sono  più  tre,  ma  sette,  compresa  quella  da  me  de- 
scritta !  E  fin  (jui  siamo  d'accordo:  ma  fin  qui  soltanto. 

Ditatti,  più  avanti  subito,  e^li  mi  accusa  di  plagio:  dice  cioè 
che  ho  latte  mie  delle  conclusioni  "^  stampate  e  (ti mostrate  „, 
ed  ecco  come:  Al  capitolo  VII  ciella  sua  nota,  e^li  mette  a  rea- 
gire, a«ritando  in  mortaio  il  tannato  basici^  C20  H24  Nj  CK  .  C,,  H,^  O., 
c()n  arido  sol/oriro  dihfito  (il  quale  poteva  avere  per  es.  la  di- 
luizione 1:5)  in  ercessff  ed  a  freddo.  Io  invece  nelle  mie  espe- 
rienze determino  la  solubilità  dello  stesso  tannato,  in  solìizioue 
cloridrica  1  ^/,»o  «  ì^  Voo»  con  solvente  in  difetto  etl  alla  tempe- 
ratura di  H7**;  dico  che  l'acido  cloridrico  sposta  l'acido  tannico 
del  sale  in  esame,  arrivo  cio«  alla  stessa  conclusione,  ma  impie- 
gancio  acido  cloridrico  e  non  acido  solforico,  e  poi  in  condizioni 
di  esperienza  (e  me  lo  conceda  TA.)  troi)po  diverse  per  poter 
ritenere  questo  fatto  una  conseguenza  di  quello  osservato  dal 
medesimo. 

Questo  per  quanto  ri*i:uarda  la  questione  di  una  [>riorità  che 
non  esiste,  ed  anche  per  convincere  TA.  che  e^li  non  ha  nes- 
suna ragione  j)er  credere  che  io  abbia  letto  tale  capitolo,  mentre 
altrettanto  non  si  può  dire  di  lui  ri«i:nardo  alla  nota  P.  S[)ica 
ed  U.  Paziente  (^,  dalla  quale  io  ho  jireso  le  mosse  ^  estendendo 
prove  fatte  sulla  solubilità  di  uno  fra  i  tannati  di  chinina  ai 
nuovi  composti  «  (-1;  come  ebbi  allora  a  «Schiarare,  in  cui  <iueste 
conclusioni  erano  ^  stampate  e  diinostrate  „  otto  mesi  prima 
che  eji^li  elesse  alla  luce  il  suo  lavoro. 

Secondo  punto  controverso,  ò  l'interpretazione  del  fenomeno 
«iella  solubilità  dell'acido  cloridrico,  e  qui  TA.  osserva  come  io 
abbia  fatto  delle  *^  asserzioni  nott  rottìpletainente  ran/orhn'  alfa 


f'.i  Atti  K.  Istituto  VfXìetii.  H^T, 
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cerila  „  ed  all'uopo  stabilisce  una  serie  «li  prove  per  detenni - 
nare  l'azione  dell'acido  cloridrico  sui  due  tannati  veri  da  me 
analizzati.  Queste  esperienze  sono  divise  in  due  parti:  nella  prima 
tratta  «lei l'azione  dell'acido  cloridrico  ò  "/^^  sui  due  tannati  nelle 
proporzioni  approssimativamente  di  una  molecola  di  aci<io  per 
una  di  chinino:  ed  ecco  brevemente  come  opera,  e  nello  stesso 
mo(io  per  i  due  tannati.  In  un  bicchiere  tratta  uno  dei  <lue  sali 
di  chinina  con  la  quantità  voluta  di  soluzione  cloridrica,  a*;ita 
la  miscela  tanto  a  temperatura  ordinaria,  che  a  ìJ7**.  Ottiene  così 
una  soluzione  ed  un  residuo;  evapora  quella  a  b.  m.  ed  ha  una 
sostanza  che  sottopone  all'analisi.  Il  residuo  pure,  dopo  che  fu 
compresso  tra  carta  da  filtro  ed  essiccato  all'aria,  viene  ana- 
lizzato. 

Nella  seconda  parte  dice  dell'azione  sui  tannati  dell'acido 
cloridrico  3  Voo»  impiegato  nelle  proporzioni  approssimativamente 
di  due  molecole  per  una  <li  chinina.  Qui  riscontra  che  l'acido 
cloridrico  dà  in  ambedue  i  casi  una  soluzione  perfettamente  lim- 
pida anche  a  freddo.  I  residui  ottenuti  per  evaporazione  della 
soluzione  vengono  sottoposti  ad  analisi. 

A  parte  che  nell'equazione  segnata  per  indicare  l'andamento 
delle  relazioni  pag.  503  e  seguenti,  non  si  sa  spiegare  la  prove- 
nienza dell'acido  cloridrico  impiegato  per  trasformare  il  tannato 
vero  in  falso  tannato  con  cloridrato  e  falso  tannato  con  hiclo- 
vidrato^  quando  l'A.  mette  in  gioco  il  totale  (*)  dell'acido  clori- 
drico e  «iella  chinina,  e  quello  è  calcolato  per  una  sola  molecola 
<li  chinina;  ed  a  parte  [)ure  che  per  analoga  ragione  non  si  com- 
prende dove  vada  a  Unire  la  molecola  <li  bicloridrato  di  chinina 
nelle  equazioni  a  pag.  566,  non  trovo  che  le  spiegazioni  sul 
comportamento  dei  «lue  sali  con  l'acido  cloridrico,  siano  appli- 
cabili al  caso  mio.  Difatti  io  ho  una  soluzione  cloridrica  «li  aci<lo 
tannico  e  chinina,  e  |)er  quella  soluzione  elico:  l'acido  cloridrico 
ha  spostato  l'acido  tannico  e  tiene  in  soluzione  la  chinina  sotto 
forma  di  bicloridrato. 

Il  dott.  Biginelli,  in  seguito  all'analisi  fatta  sui  resi«lui.  af- 
ferma che  oltre  a  spostare  l'acido  tannico,  l'acitìo  cloridrico 
forma  dei  falsi  tannati  con  ci  ori  «irato  e  bicloridrato  di  chinina. 

Ammesso  pure  (ciò  che  l'A.  non  ha  jirovato)  si  tratti  di  falsi 
tannati  e  non  di  miscugli  di  acido  tannico  e  cloridrato  o  biclo- 
ridrato di  chinina,  io  non  posso  n<m  osservare  che  egli  in  (luesto 
modo  sposta  la  questione  prenden«lo  in  esame  residui  e  rositi  vi 


(')  Meno  qui>ll:i  parte  che   Gvt»ntu!ilnn.'nt«;    sani    3tata   assorbita   ilalla   carta   ila 
filtro  i)or  oonipressionc.  ma  chr  iiou  può  essere  <'orto  oliinina  basica. 


di  ìiOhizUnw  e  tì(ttt  salnzìOnt'.  ciò  che  davvero  non  la  lo  stesici». 
Sicché  per  me  rimane  ammira  esatta  Tinterpretazione  suesposta, 
e  tanto  fino  a  che  il  «ìott.  lii^inelli  non  mi  avrà  dimostrato  che 
nella  ^aluziOtio  in  (luestione  e  «Iella  «juale  esclusivamente  mi 
sono  occupato,  è  ]ìresente  (\,„  Hj^  N\  ().... 'JlKM  .  C,j  H,„  O,,  piur- 
toato  che  i\^  H.j  N,  O^ .  2H(M.  +  ^-u  J^..  < ^' • 

Infine  trova^  inesatto  quanto  io  ho  asserto  circa  la  solubilità 
dei  tannati  veri  in  acqua,  e  passa  ad  esaminare  il  comporta- 
mento dei  metiesimi^  rispetto  allo  stesso  solvente. 

Dalle  mie  prove  risultava  che  i  due  tannati  veri  erano  in- 
solubili in  acqua,  (eppure  la  lon»  scdubilità  era  trascurabile. 

(•redo  conveniente  riportare  «pii  la  tabella  della  st»lubilitàr 
in  acqua  : 

Chiiìiiiu  (in  ^r.   Idii        Tiiiiuiito  ili  rliiniua 

Tannato  vero  1  o/K) 

Falso  tannato  o.ns-j  ìkmw 

(.'nnie  si  vede  chiarament»*,  alì'rrmaxo  che  la  chinina  conte- 
nuta in  ^r.  1(X)  «li  soluzi(Hie  acquosa  non  arrivava  alla  sreanfia 
cifra  decimale  j>er  i  due  tannati  veri,  rhe  una  tracc'ia  per  am- 
bedue i  tannati  poteva  trovarsi  in  8()luzione,  ma  non  tale  da 
infirmare  i  dati  suesposti. 

Questo  fatto,  se  ^  ammesso  dall'A.  per  il  2Co^,  J-l,,  X^  O»  . 
3C,jHjo().,  non  lo  è  altrettanto  per  (\o  lijj  ^4  ^^  •  ^ 'm  ^lo  ^.'  ®*^li 
dice  che  (luest'ultimo  sale  mette  in  libertà,  in  cr<»ntatto  dell'acqua, 
cliiniua.  e  che  nel  filtrato  j»assa  chinina  e  tannato  di  (chinina 
meno  ricco  in  alcaloide,  e  qui  fa  delle  considerazioni,  ma  più 
che  considerazioni,  delle  «li vacazioni  per  spiey:are  il  suo  asserto. 

Sarebbe  troppo  luii^jo  e  punto  dilett^^volc  per  i  lettori,  che 
io  seguissi  il  dntt.  Ui»4:inelli  ìuA  su»»  dire.  Mi  limito  ad  osservare 
come  e*4li  alle  |)rove  «piai  itati  ve  «loveva  sostituire  delle  prove 
quantitative  e  tali  inoltre  che  «lessero  più  allhlamento  e«l  esat- 
tezza di  quella  riportata  dalla  sua  nota.  e«l  allora  forse  si  sa- 
rebbe un  po'  ricreduto  su  (pianto  troppo  teio'icamente  e^li  sostiene. 

E  qui  prendiamo  in  esame  la  «letermiuazioue  (luantitativa 
da  lui  fatta,  dai  cui  risultati  dovrebbero  rimanere  dimostrate  le 
sue  osservazioni. 

Ur.  VI  del  tannato  basico  di  chinina  LV.H,^  N^  0,  .  C^i  H,oO., 
disseccati  all'aria  vennero  trattati  a  freddo  con  acqua  fino  a 
raK^iun^ere  ce.  2CK)  ed  in  se»^uito  riscahlati  a  37"  [>er  10  minuti 
circa.  Quindi  la  massa  venne  filtrata,  lavata  con  acqua   tiepida, 
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ed  il  residuo,  dopo  essiccato  all'aria,  lavato  con  etere.  In  questo 
modo  TA.  arriva  ad  un  sale  contenente  anidro,  47,57  Vo  ^*  chi- 
nina, mentre  quello  da  cui  era  partito  ne  conteneva  49,84  "/<,. 
Dunque  sono  passati  nel  filtrato  c^.  22  circa  di  chinina,  cioè  pili 
chinina  di  quanto  a  quella  temperatura  possono  disciogliere 
ce.  200  di  acqua.  Si  comi»rende  come  VA.  non  siasi  posto  nelle 
condizioni  migliori  di  esperienze,  e  quindi  non  possa  ritenere  i 
risultati  ottenuti  come  dipendenti  esclusivamente  dalUazione 
dell'acqua. 

Può  dirmi  VA.  (quanta  chinina  libera  era  presente  in  quei 
12  gr.  del  tannato  prima  (iel  trattamento  con  acqua,  quanta  se 
ne  sia  messa  in  libertà  per  Tessiccazione  all'aria,  quanta  infine 
per  conto  suo  ne  abbia  asportata  l'etere?  Rifaccia  l'A.  quella 
prova  nelle  condizioni  in  cui  io  ho  opei'ato,  impiegando  del  sale 
soltanto  in  liere  recesso  rispetto  al  solvente,  evitando  cosi  <li 
sommare  gli  errori  dovuti  alle  tracce  di  impurezze  inevitabili, 
e  poi  si  convincerà  che  la  quantità  <li  chinina  che  passa  in  so- 
luzione non  è  maggiore  di  quella  che  io  ho  voluto  indicare  nella 
tabella. 

Questo  per  (juanto  riguarda  la  risposta  del  dott.  Biginelli 
alla  mia  nota. 

Debbo  infine  accennare  alla  grande  importanza  che  in  queste 
preparazioni  ha  la  scelta  dell'acido  tannico,  e  ciò  in  seguito  al 
tatto,  che,  pur  operando  nelle  stesse  condizioni  con  acido  tan- 
nico puro  di  tre  diverse  i)rovenieuze,  sono  arrivato  sempre  a 
tannati  veri  di  chinina  di  diversa  composizione. 

E  qui  faccio  punto;  non  senza  però  dichiarare  che  non  in- 
tendo interessarmi  più  oltre  di  quanto  in  questo  jn-oposito  j)0- 
tesse  essere  presentato  sotto  forma  di  polemica,  quando  questa 
è  fatta  a  base  di  cavillose  sottigliezze,  ed  è  ap[>oggiata  su  prove 
del  genere  di  (luelle  suesposte. 

Milano    -  I,al»orHtorio  Chimico  dolio  Stahilimento  Carlo  Krha 

17  giugno  19(>s. 
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A  queste  osservazioni  seguono  i  primi  tentativi  industriali. 

La  sintesi  dei  cianuri  dall'azoto  in  presenza  di  ossidi  o  car- 
bonati e  carbone  venne  spiegata  in  diversi  modi  : 

a)  II  carbonio  e  Tazoto  si  possono  unire  direttamente  per 
formare  cianogeno.  Morren  (Jaresb.,  1859)  effettua  la  sintesi  fa- 
cendo scoccare  le  scintille  ottenute  con  un  rocchetto  Ruhm" 
korff  tra  due  elettrodi  di  carbone  in  una  atmosfera  di  azoto. 
Berthelot  {Bull.  Soc.  Chini,,  32-385)  osservò  che  la  reazione  av- 
viene con  sviluppo  di  calore.  Nei  forni  a  cianuro  non  si  può 
però  ammettere  che  si  formi  per  unione  diretta  del  carbonio  e 
dell'azoto,  cianogeno,  che  darebbe  origine  a  cianuro  combinan- 
dosi al  metallo  ottenuto  per  riduzione  della  base  con  carbone, 
sia  perche  il  cianogeno  si  forma  in  piccola  quantità  e  si  de- 
compone per  opera  del  calore,  sia  perchè  l'esperienza  ha  dimo- 
strato che  il  cianuro  di  bario  si  forma  a  temperatura  più  bassa 
e  con  miglior  rendimento  dei  cianuri  alcalini,  benché  la  ridu- 
zione dell'ossido  di  bario  per  mezzo  del  carbone  avvenga  a 
temperatura  j)iù  elevata  che  per  gli  ossidi  di  potassio  e  sodio: 

h)  Briegleb  e  Geuter  {Jout\  /!  pr.  Ch.,  123,  pag,  228) 
hanno  dimostrato  che  per  riscaldamento  dell'azoturo  di  ma- 
gnesio con  ossido  di  carbonio  si  forma  cianogeno.  Questa  rea- 
zione ì)otrebbe  giustificare  nella  sintesi  dei  cianuri  una  forma- 
zione intermedia  di  azoturi;  a  questa  ipotesi  si  e  accennato 
ma  non  si  ha  però  alcuna  i)rova  diretta  che  la  avvalori  ; 

e)  Berthelot  nel  1869  (C.  A'.,  67-1141)  sostenne  l'ipotesi 
che  come  prodotti  intermedi  si  formino  carburi  metallici,  ipo- 
tesi alla  quale  fu  condotto  dal  confronto  della  sintesi  dei  cianuri 
per  riscaldamento  delle  basi  alcaline,  carbone  ed  azoto  e  la  for- 
mazione del  cianogeno  dall'acetilene  e  l'azoto.  Questa  ipotesi 
trova  una  conferma  nella  sintesi  di  cianuri  da  carburi  e  da 
azoto,  yintesi  realizzata  quando  Tuso  del  forno  elettrico  lia  reso 
industriale  la  fabbricazione  dei  carburi.  In  questa  sintesi  l'azo- 
tazione  non  si  limita  alla  formazione  del  cianuro,  ma  si  arriva 
pure  a  derivati  della  cianamide.  Esperienze  recenti  del  Rudolphy 
hanno  dimostrato  che  si  forma  cianamide  da  calce  e  carbone  ed 
azoto  solo  alla  temperatura  alla  quale  si  forma  carburo. 

Numerosi  metodi  di  fabbricazi(me,  alcuni  dei  quali  ebbero 
una  sanzione  pratica,  vollero  rendere  industriale  questa  sintesi 
dei  cianuri  dall'azoto  atmosferico,  ossidi  e  carbonati,  ma  i  bassi 
rendimenti,  la  elevata  temperatura  occorrente,  il  rapido  deterio- 
ramento degli  apparecchi,  furono  le  cause  che  lasciarono  una 
vita  breve  a  (juesti  processi,  i  quali  hanno  ceduto  terreno  ad 
altri  che  utilizzano  Tammoniaca    invece  dell'azoto,  processi  che 

Annuorio  S^u-.  ('him.  lìi  Milt'tUf  •   1908.  16 
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piombo  contenenti  circa  il  95  %  ^i  azoto,  privati  dei  composti 
acidi  con  latte  di  calce  e  deirossigéno  col  solfato  ferroso;  a 
temperatura  elevata  li  fa  passare  su  carbone  di  legno  impre- 
gnato di  carbonato  potassico  (20,30  %). 

Il  rendimento  pare  raggiun^^ere  il  50  %.  Newton  ha  osser- 
vato che  il  carbone  di  legna  dà  i  migliori  risultati,  che  la  po- 
tassa è  <la  preferirsi  alla  soda,  che  il  rendimento  aumenta  con 
la  temperatura,  che  il  vapore  d'acqua  esercita  un'azione  dan- 
nosa. Il  processo  Newton  fu  applicato  fino  al  1847,  e  si  dovette 
abbandonare  per  le  forti  perdite  in  potassa  e  il  rapido  deterio- 
ramento degli  apparecchi  ; 

2**  Il  processso  Bunsen.  --  Fu  oggetto  di  un'applicazione 
industriale  nel  1845.  —  Bunsen  che  aveva  dimostrato  possibile 
la  sintesi  dei  cianuri  dall'azoto  e  che  aveva  studiate  le  efflore- 
scenze contenenti  cianuri  rinvenuti  negli  alti  forni,  costruì  un 
piccolo  alto  forno  nel  <iuale  erano  disposti  a  strati  alternati  po- 
tassa e  carbone:  con  ima  forte  insufflazione  di  aria  si  abbniciava 
una  parte  del  carbone  per  ottenere  la  necessaria  temperatura 
elevata,  mentre  Tazoto  dava  origine  a  cianuro  di  potassio  che 
si  raccoglieva  in  basso  molto  imx)uro,  misto  a  carbone,  a  potassa, 
alle  ceneri  di  carbone  e  che  veniva  impiegato  nella  prepara- 
zione del  prussiato  giallo.  La  cattiva  qualità  del  cianuro,  il  de- 
bole rendimento,  difflcoità  tecniche,  specialmente  per  regolare 
la  corrente  d'aria  e  la  temperatura,  hanno  fatto  abbandonare 
questo  [)rocesso  ; 

3'^  Po?S()z  e  Boissière.  -  Come  Newton  operano  con  car- 
bone impregnato  del  20-30  7o  ^i  potassa  che  bene  essiccato 
introducono  in  storte  verticali  del  diametro  di  00  cent.,  alte 
metri  3,50.  —  La  parte  sui)eriore  in  terra  refrattaria  è  riscal- 
data al  bianco,  la  parte  inferiore  funziona  da  camera  di  raflred- 
damento.  I  gas  della  comì)Ustione  contenenti  l'azoto  sono  riscal- 
dati al  calor  bianco  in  apposito  apparecchio  e  per  mezzo  di 
fessure  laterali  arrivano  sul  carbone  riscaldato  pure  al  bianco. 
L'operazione  è  resa  continua  carican<lo  ogni  mezz'ora  15  kg.  di 
carbone  ed  estraendo  una  corrispondente  (quantità  di  cianuro 
che  dalla  camera  <li  ralfredc lamento  si  raccoglieva  in  una  solu- 
zione di  solfato  ferroso.  Il  prezzo  del  prussiato  era  valutato  a 
circa  L.  2  il  kg.  Il  metodo  Possoz  e  Boissière  applicato  dal  1844 
al  1847  a  Newcastle  dovette  cedere  alla  concorrenza  dei  metodi 
che  utilizzavano  le  sostanze  organiche  ed  anche  qui  per  le  forti 
perdite  in  potassa,  per  il  rapido  deterioramento  degli  apparecchi 
e  per  la  cattiva  qualità  del  cianuro  ottenuto  ; 

4°  Margueritte    e    Sourdewal    nel    18G2    sostituirono   alla 
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dalla  soluzione  di  cianuro  e  si  ottiene  pressoché  puro  utilizzan- 
dolo per  la  cianurazione.  Il  carbonato  potassico  ri^renerato  si 
riutiliz2Mi  per  operazioni  successive. 

Readmann  (1894)  opera  con  carbonato  di  bario  perfetta- 
mente secco  e  carbone  che  riscalda  mediante  un  arco  elettrico 
prodotto  nell'interno  della  massa.  Uno  strato  di  miscela  inalte- 
rata protegge  gli  apparecchi  dal  rapido  deterioramento. 

Pfleger  (brevetto  tedesco  88116)  opera  in  presenza  di  ossigeno 
che  di  tanto  in  tanto  determina  la  combustione  di  parte  del 
carbone.  Questo  modo  di  operare  dà,  secondo  Fautore,  migliori 
rendimenti.  Egli  si  serve  di  una  specie  di  padelle  rivestite  di 
magnesia  nelle  quali  si  mette  un  sottile  strato  di  miscela  di 
carbone  e  di  alcali,  si  fa  in  modo  che  Ira  la  miscela  ed  il  co- 
perchio possa  arrivare  la  quantità  di  aria  necessaria  alle  com- 
bustioni che  avvengono  nell'interno.  La  padella  si  riscalda  dal 
disotto.  La  cianurazione  è  completa  (95-98  7o)  ^^  ^  o^®-  Se  si 
impiega  azoto  puro  occorrono  10  ore. 

In  numerosi  altri  brevetti  si  opera  con  idrocarburi,  che  per 
la  elevata  temperatura  vengono  decomposti,  dimodoché  il  loro 
carbonio  allo  stato  nascente  si  trova  in  presenza  di  azoto  e  di 
alcali  e  reagisce  più  attivamente  per  la  trasformazione  in  cia- 
nuro. In  quest'ordine  di  idee: 

I  processi  De  Lambilly  sono  quelli  che  hanno  portato  il 
maggior  contributo  allo  studio  del  problema.  Nei  primi  brevetti 
del  1889  si  riscalda  la  miscela  di  carbone  e  di  alcali  con  idro- 
carburi ottenuti  nella  distillazione  di  carbon  fossile,  di  legno, 
di  torba,  o  di  petrolio,  misti  all'azoto  estratto  dall'aria.  L'autore 
ammette  che  operando  a  temperature  alle  <iuali  l'ammoniaca 
non  si  decompone,  si  formi  ammoniaca  dall'idrogeno  formato 
nella  decomposizione  dell'idrocarburo.  Il  carbonio  separato  dal- 
l'idrocarburo stesso  in  presenza  «iel l'alcali  dà  origine  al  cianuro 
e  si  arriverebbe  a  questo  modo  a  fissare  rapidamente  l'azoto 
corrispondente  all'idrogeno  ed  al  carbonio  del  carburo  im- 
piegato. 

In  brevetti  successivi  nella  decomposizione  degli  idrocarburi 
l'Autore  ha  di  mira  la  formazione  di  idrogeno  e  di  acetilene,  il 
quale  a  temperature  più  elevate  é  decomposto  fornendo  il  car- 
bonio necessario  alla  cianurazione:  un  ultimo  perfezionamento 
è  stato  quello  di  separare  l'ossido  di  carbonio  che  si  forma  nella 
riduzione  dell'ossido  metallico  col  carbone,  prima  di  far  venire 
sulla  massa  da  cianurare  l'azoto  ed  il  ^as  ricco  di  acetilene. 

Nei  processi  De  Lambilly  non  si  può  invocare  la  formazione 
di  ammoniaca  dall'azoto  ed  idrogeno,  ed  i  buoni  risultati   otte- 
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di  bario  dal  cianuro  formato  con  acido  carbònico  precipita  il 
carbonato  di  bario  e  Pacido  cianidrico  che  si  sviluppa  è  tratte- 
nuto con  potassa. 

Nel  processo  Mo'ise  e  Mehner  Fazoturo  di  boro  preparato 
dal  cloruro  di  ammonio  e  borato  di  soda  o  col  metodo  brevet- 
tato dal  Mehner  da  acido  borico,  carbone  ed  azoto  al  forno 
elettrico,  viene  fuso  con  carbonato  di  potassio  e  carbone.  Si 
ottiene  cianuro  di  potassio  e  metaborato  sodico. 

I  processi  sin  qui  studiati  hanno  solo  una  importanza  storica 
e  nel  maggior  numero  dei  casi  rappresentano  tentativi  che 
presto  dovettero  essere  abbandonati.  I  processi  che  realmente 
crearono  una  nuova  grande  industria  chimica  sono  quelli  che 
utilizzano,  per  l'azotazione,  i  carburi. 

Un  tentativo  di  preparazione  industriale  dei  cianuri  pe» 
questa  via  fu  solo  possibile  quando,  dopo  i  lavori  di  Moissan  ed 
il  brevetto  Wilson,  si  poterono  fabbricare  i  carburi  metallici  al 
forno  elettrico. 

Moissan  nel  1894  (')  tentò  la  fissazione  delUazoto  mediante 
il  carburo  di  calcio  puro  a  1200*^,  ma  le  sue  esperienze  non  eb- 
bero esito  positivo.  Il  Wilson,  americano,  in  un  suo  brevetto 
del  1892,  accenna  alla  fabbricazione  del  carburo  di  calcio  da 
calce  e  carbone  al  forno  elettrico. 

Egli  si  occupò  in  seguito  di  detta  industria  e  nel  1895  riesce 
a  fissare  Tazoto  sopra  il  carburo  di  calcio  riscaldato  al  forno 
elettrico  {^),  Egli  brevettò  la  sua  scoperta,  che  ha  di  mira  la 
preparazione  di  cianuro  ma  che  non  ebbe  seguito.  Nello  stesso 
anno  1895  compare  il  primo  brevetto  di  Frank  e  Caro  che  riu- 
scirono a  fissare  Tazoto  facendolo  passare  sul  carburo  di  bario 
riscaldato  al  rosso-scuro.  L'azoto  è  preparato  dall'aria,  e  secondo 
gli  autori  non  è  necessario  sia  assolutamente  privo  da  ossigeno. 

L'operazione  è  fatta  in  una  storta  tubulare  di  materiale 
refrattario  riscaldata  al  rosso-scuro,  quando  il  carburo  è  portato 
alla  temperatura  voluta  fanno  arrivare  la  corrente  di  azoto  con 
una  pressione  moderata  per  ogni  storta;  15  a  17  kg.  di  carburo 
di  bario  in  due  ore  assorbono  2  a  2,5  me.  di  azoto.  Per  l'estra- 
zione del  cianuro  gli  autori  lisciviano  con  acqua,  il  carburo 
inalterato  si  decompone  svolgendo  acetilene,  il  cianuro  passa  in 
soluzione  e  con  carbonati  alcalini  si  formano  per  doppio  scambio 
il  cianuro  alcalino  e  carbonato  di  bario  che  precipita.  Al  carburo, 
di  bario  Frank  e  Caro  non  riuscirono    a   sostituire    per   l'azota- 


(«)  e.  B.  118-501,  1894. 

(«)  Brevetto  inglese  21.997,  Zait.  fOr.  El,  Chem.,  3,  274. 


oiMQUci  colia  mazza  eouo  polverizzati  in  mulini  a  pane,  e  Ja 
polvere  ottenuta  è  messa  in  commercio  direttamente  o  dopo 
averla  granulata. 

Il  nuovo  sistema  di  lavorazione  dà  uu  prodotto  più  omo- 
geneo, sensibilmente  più  ricco  In  azoto  e  diminuisce  grande-, 
mente  il  costo  di  produzione.  L'uso  di  forni  a  gas  od  a  carbone 
richiedeva  un  continuo  lavoro  manuale  risparmiato  nei  nuovi 
impianti.  Il  funzionamento  delle  «torte  è  ridotto  quasi  esclusi- 
vamente alle  sole  operazioni  di  carico  e  scarico,  facilitate  con 
disposizioni  meccaniche,  onde  grandemente  è  diminuito  il  costo 
di  mano  d'opera. 

La  reazione  tra  carburo  di  calcio  ed  azoto  è  esoterma,  il  ri- 
scaldamento elettrico  permette  di  ridurre  il  consumo  di  energia 
a1  solo  necessario,  utilizzando  il  calore  che  si  svolge  durante 
l'azotazione,  il  che  non  era  facile  raggiungere  col  vecchio  sistema 
di  riacald amento.  L'essere  le  storte  attualmente  in  uso  quasi 
completamente  ripiene  e  la  maggiore  rapidità  della  azotazione 
contribuiscono  a  ridurre  la  spesa  per  il  riscaldamento. 

L'azoto  viene  separato  dall'aria  per  mezzo  del  rame  o  col 
processo  Linde,  dall'aria  liquida,  col  quale  si  arriva  pure  ad  un 
gas  contenente  al  massimo  il  0,4%  di  ossigeno.  Nei  paesi  nei 
quali  si  ha  il  combustibile  a  buon  mercato  è  più  economico  il 
processo  al  rame.  Nei  paesi  nei  quali  si  ha  la  forza  motrice  a 
buon  mercato  è  più  conveniente  il  processo  Linde. 

L'impianto  di  Piano  d'Orte  a  rame  può  produrre  50  me.  di 
azoto  all'ora  e  quello  Linde  125  me.  l'ora.  L'impianto  Linde  di 
Odda  può  dare  400  me.  di  azoto  all'ora. 

La  quantità  di  azoto  die  viene  fissata  per  ogni  HP  elettrico 
annua  è,  secondo  quanto  riferì  il  Frank  nella  conferenza  fatta 
a  Roma  in  occasione  del  VI  Congresso  intemazionale  di  Chimica 
applicata,  di  300-330  kg. 

In  una  conferenza  fatta  a  Vienna  nel  1907  al  Congresso  in 
temazionale  di  Agricoltura,  lo  stesso  Frank  riporta  che  con  I  HP 
anno  di  energia  si  possono  avere  1875  kg.  di  calce  azotata  al 
20%  di  azoto,  ossia  si  possono  fissare  375  kg.  di  azoto. 

Il  dottor  Alberto  Frank,  figlio,  nella  lettura  fatta  alla  So- 
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zìone  dell'ammoniaca  dall'azoto  è  risolto  ed  in  modo  conve- 
niente. 

Dalla  calciocianamide  per  lisciviazione  si  prepara  la  diciano- 
diamide  che  trova  impiego  nella  industria  degli  esplosivi,  ed  è 
richiesta  dalle  fabbriche  di  materie  coloranti. 

Dalla  dicianodiamido  per  riscaldamento  con  carbonato  o  clo- 
niro di  sodio  e  carbone  si  ottiene  cianuro  a  condizioni  favore- 
voli (L.  1,50-1,60  il  kg.)- 

La  dicianodiamide  è  pure  usata  per  la  preparazione  del  sol- 
fato di  cianodiamidina  (reattivo  del  nichel),  della  urea,  tiourea, 
guanidina  e  pure  per  i  sali  dUdrazina. 

La  calciocianamide  entra  nella  composizione  del  ^  ferrodur  „ 
e  della  **  intens^it  „  usate  per  la  tempra  dei  metalli. 

La  calciocianamide  è  fabbricata  dalla  Società  del  prodotti 
azotati  a  Piano  d'Orte,  gli  impianti  hanno  una  potenzialità  di 
4000  tonnellate  di  calciocianamide  all'anno,  e  sono  in  via  di 
trasfoimazione  per  portarli  ad  una  produzione  di  6000  tonn. 

Inoltre  la  calciocianamide  è  preparata: 

Dalla  North  Western  Cianamyd  Co,  Ltd.  nella  fabbrica  di 
Odda  in  Norvegia,  la  cui  potenzialità  attuale  è  di  12.000  tonnel- 
late annue,  sarà  quanto  prima  portata  a  20.000  tonnellate. 

Dalla  Société  Suisse  des  Produits  Azotés  nella  fabbrica  di 
Martigny  che  ha  una  produzione  di  3600  tonnellate  annue. 

Dalla  Société  Franc^'aise  des  Produits  Azotés  nelle  OflOlcine 
<ìi  Nò  tre  Dame  de  Briaii9on  (Alta  Savoia),  con  una  produzione 
di  3600-4000  tonnellate  annue. 

Dalla  Brandenburgische  Carbidwerk  nelle  officine  di  Mhultal 
presso  Bronberg  con  una  produzione  di  3600-4(X)0    tonn.  annue. 

Sono  prossimi  ad  iniziare  la  lavorazione  gli  impianti  di  Col- 
statte  presso  Terni,  della  Società  italiana  del  Carburo  di  Calcio 
(4000  tonn.  annue),  e  di 

Alz  presso  Trotsberg,  nell'Alta  Baviera  (della  Alzgesellschaft) 
(12.500  tonn.)  sorta  per  iniziativa  della  Cyanyd  Gesellschaft  di 
Berlino,  e 

delle  officine  di  Spandau  (delle  Stickstoff  Verke  di  Berlino). 
Bene  avviati  sono  i  lavori  per  gli  impianti  di  Niagara  Falls 
Ontario  (Stati  Uniti),  ed  in  Dalmazia,  utilizzando  l'energia  del 
fiume  Cetina.  Nel  venturo  anno  si  inizieranno  i  lavori  per  la 
costruzione  di  fabbriche  nelle  Indie  inglesi  e  nel  Giappone. 

Questo  grande  sviluppo  raggiunto  dall'industria  della  calcio- 
cianamide in  pochi  anni,  è  dovuto  alla  serietà  dell'industria  e 
ne  è  garanzia  dell'avvenire. 

Pari  allo  sviluppo  industriale  non  è  lo  studio  chimico  e 
fisico-chimico  delle  reazioni  sulle  quali  l'industria  si  basa. 


orolc^io,  scaldando  leggermente  a  bm.  Si  aggiunge  ìu  seguito 
acido  solforico  diluito  in  leggero  eccesso  (6gr.  d.  H,  80»  1 :  10)  e 
si  evapora  a  bm.  fino  quasi  a  secco.  Si  elimina  l'eccesso  di 
acido  solforico  scaldando  con  precauzione  a  bagno  di  sabbia  o 
di  amianto  finché  non  si  sviluppano  più  vapori  acidi. 

Si  tratta  il  residuo,  dopo  raffreddamento,  con  acqua,  si  ag- 
giungono 0,6  ce.  di  acido  solforico  <\.  l,8i  e  ai  riscalda  a  bm. 
fino  a  completa  dissoluzione. 

Se  come  impurezza  dello  zinco  si  trovasse  presente  <Jel 
piombo  si  ha  un  piccolo  precipitato  di  solfato  i)i  piombo  che  si 
raccoglie  su  filtro  e  si  pesa. 

La  soluzione  contenente  solfato  di  rame  di  nichelio  e  di 
zinco  con  tracce  di  solfato  di  ferro  viene  introdotta  in  un  bic- 
chiere della  capacità  di  '250  dì.,  lavando  accuratamente  la  capsula 
ed  eventualmente  il  filtro  in  modo  da  portare  il  volume  del  li- 
quido a  circa  150  ce. 

Si  dispongono  quindi  entro  il  bicchiere  gli  elettrodi  di  Win- 
kler  (')  ed  un  termometro,  si  ricopre  il  bicchiere  con  un  vetro 
ila  orologio  tagliato  per  metà  ed  in  cui  sono  praticati  tre  fori 
per  il  passaggio  del  termometro  e  <legli  elettrodi,  si  riscalda  fino 
alla  temperatura  di  75-80°  e  si  elettrolizza  con  una  densità  dì 
corrente  di  0.'2  Amp.  per  decimetro  quadrato  e  con  una  poten- 
ziale di  1,8-2,0  Voits,  curando  di  mantenere  sempre  la  tempera- 
tura fra  75-00°. 

Se  erano  presenti  come  impurità  dell'argentana  ancora  tracce 
di  piombo  non  completamente  eliminato  allo  stato  di  solfato, 
tracce  di  bismuto  u  di  manganese,  questi  metalli  si  depositano 
nella  spirale  ili  platino  costituente  l'anodo  allo  stato  di  pe- 
rossido. 

Dopo  circa  tre  ore  la  soluzione  è  diventata  quasi  incolora, 
e<l  al  catodo  incomincia  un  notevole  sviluppo  di  idrogeno. 

A  questo  punto  il  deposito  ili  rame  è  finito. 

(I)  Bm-.,  l'«».  p>g.  -2l«i. 

.\nniufrio  Sue.  IJh.m.  di  .l/il<i>io  -  lOOS.  IT 
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Si  completa  il  lavaggio  con  acqua»  alcool  ed  etere,  si  essicca 
e  si  pesa.  (0 

Riporteremo  i  risultati  di  alcune  analisi  eseguite  sopra  mi- 
scele di  soluzioni  titolate  di  solfato  di  rame,  di  nichelio  e  di 
zinco. 


Dato  gr. 
Cu  0,1764 
Ni  0,1008 
Zn  0,0993 


I. 


Trovato  gr. 
Cu  0,1764 
Ni  0,1013 
Zn  0,0994 


Cu  0,2823 
Ni  0,0907 
Zu  0,0993 


II. 


Cu  0,2827 
Ni  0,0908 
Zn  0,0998 


Cu  0,3000 
Ni  0,0806 
Zn  0,1093 


III. 


Cu  0,3003 
Ni  0,0810 
Zn  0,1098 


Aggiungiamo   pure   i  risultati   ottenuti    nell'analisi    di  una 
argentana  del  commercio  : 


I. 

Cu  60,95  o/o 

Ni  16,56    „ 

Zn  23,33 

Fé  0,30 

100,13 


r> 


II, 

Cu     61,01  7,, 
Ni     15,45    „ 
Zn     23,29    „ 
Fé       0,30    „ 

100^ 


Roma,  Laboratorio  Chimico  Centrale  delle  Gabelle,  giugno  190H. 


(1)  Se  neUa  solosione  erano  presenti  ancora  tracce  di  nichelio  si  ha  all'anodo 
un  picoolo  deposito  di  perossido  di  nichelio.  I  risultati  relativi  allo  sinco  non  ven* 
gono  quindi  alterati  daUa  presenza  di  queste  tracce  di  nichelio. 


Nota  del  Doti  Gino  Pollaooi 
iella  nella  seduta  del  Si  novembre  Ì90H. 

E  uoto  che  Moisì^an,  sottoponendo  dei  carburi  puri  alla  tem- 
peratura di  1200  gradi,  in  presenza  di  azoto  non  ebbe  produ- 
zione di  composti  azotati,  mentre  Frank  e  Caro  servendosi  di 
carburo  di  calcio  greggio  e  di  azoto,  alla  stessa  temperatura  ot^ 
tennero  la  Katlistickstofì'.  È  noto  \i\\re  che  Polzenius  trovò  come 
l'aggiunta  del  cloruro  di  calcio  al  carburo  abbia  uno  speciale  po- 
tere sulla  velocità  e  sull'abbassamento  di  temperatura  di  fissa- 
zione di  tale  gag  sopra  il  carburo  di  calcio.  Cai'lfon  scoperse  pure 
che  proprietà  molto  simili  ba  anche  il  fluoruro  di  calcio,  e  tali  ri- 
sultati vennero  confermati  tanto  dalla  pratica  industriale,  quanto 
da  ricerche  scientifiche,  fra  le  quali  mi  limito  a  citare  quelle 
molto  interessanti  dei  signori  Bre(lig,Fraenkel  e  ir/(/(e  e 'luelle 
pure  dei  signori  Foefxter  e  flaw  Jaroffi/  pubblicate  nella 
ZeilschHIÌ  f.  Eleklivchemie,  Band  13,  anno  1907. 

Nello  studiare  il  comportamento  di  varie  altre  sostanze 
aopra  il  detto  fenomeno,  io  scoprii  che  il  carbonato  di  potassio 
ha  proprietà  caratteristiche  catalitiche  speciali  che,  in  date  con- 
dizioni, si  dimostrano,  rispetto  all'abbassamento  della  tempera- 
tura di  fissazione  dell'azoto,  assai  superiori  come  effetto  e  come 
vantaggio  alle  sostanze  proposte  da  Varixon  e  da  Potzeniii.s.  Lo 
scopo  della  presente  comunicazione  è  principalmente  quello  di 
rendere  noti  alcuni  dei  risultati  da  me  ottenuti  intomo  a  tale 
soggetto,  che  erano  finora  sfuggiti  ai  precedenti  sperimen- 
tatori. 

L'azoto  che  usavo  era  puro  e  veniva  «la  me  preparato  scal- 
ilando  leggermente  del  nitrato  di  sodio,  cloruro  di  ammonio  e 
bicromato  dì  potassio;  il  gas  veniva  poi  fatto  gorgogliare  attra- 
verso ]>irogallato  alcalino  ed  asciugato  coii  acido  solforico.  A 
mezzo  di  compressore,  l'azoto  era  compresso  entro  recipiente  mu- 
nito di  manometro  comunicante  con  il  tubo,  entro  il  quale  fa- 
cevo riscaldare  il  carburo. 
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Dalle  numerose  esperienze  fatte,  di  cui  ho  riportato  solo  le 
principali  e  le  più  interessanti,  risulta  quindi  evidente  che  il 
carbonato  di  potassio  ha  una  funzione  caratteristica  nell'abbas- 
samento  della  temperatura  di  fissazione  dell'azoto  sul  carburo  di 


0^/  ^^^  o:joz^ui  o^nuQjfuoj 


calcio,  temperatura  di  fissazione  che  dipende  essenzialmente  dalla 
percentuale  del  carbonato  di  potassio  aggiunta  al  carburo.  Ed  è 
forse  questo  fatto  che  ha  tratto  in  inganno  alcuni  sperimenta- 
tori, fra  i  quali  anche  Polzenms^  che  nella  descrizione  del  suo 
PatentschìHft  (^),  afferma  infatti  che  i  rarhonatì  non  favoriscono 
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la  fissazione  dell'azoto  al  contrario  del  cloruro  di  calcio;  «vi- 
dentemente  anche  il  detto- Autore  non  ha  «per imen tato  il  car- 
bonato di  potassio  o  lo  ha  fatto  nelle  condizioni  non  volute. 

Come  faciltaeute  si  comprende,  questa  projirteta  in  un  sale  ' 
di  potassio  è  di  grande  importanza,  poiché  esso  più  o  meno  di- 
rettamente può  tornare  utilissimo  all'agricoltura.  La  proporzione 
della  sostanza  ausiliare  da  aj^giungere  ha  importanza  anche  per 
alcune  delle  sostanze  ^ià  studiate  da  altri,  quali  per  esempio  il 
clo>'uro  di  calcio,  che  è  il  più  sperimentato;  ma  mentre  per 
il  cloruro  di  calcio,  perchè  agisca  in  modo  sensìbile  e  pratico, 
bisogna  che  questo  sale  sia  in  proporzioni  elevate,  invece  per 
il  carbonato  di  potassio  è  tutt'altra  cosa.  Il  migliore  effetto  si 
è  ottenuto  quando  era  alla  percentuale  del  4  %  (vedi  schema 
grafico)  :  in  tali  proporzioni  esso  non  può  agire  come  fondente, 
come  pare  agisca  il  cloruro  di  calcio;  nel  nostro  caso  invece 
necessariamente  il  carbonato  di  potassio  deve  agire  come  cala- 
iitico. 

Dalle  sopra  riportate  esperienze  risulta  inoltre  l'influenza 
che  esercita  la  pressione  dell'azoto  hxìX  fenomeno  dell'azotazione 
del  carburo  in  presenza  di  Kg  CO,.  Effetto  sensibilmente  vantag- 
gioso essa  compie,  ma  non  nell'abbassare  il  punto  di  fissazione 
ohe  rimane  immutato,  bensì  nel  l'accelerare  la  combinazione  e 
completarla  entro  breve  tempo  quando  la  temperatura  è  suffi- 
cientemente elevata.  Risulta  inoltre  che  il  vantaggio  è  già 
optimuìti,  quando  la  pressione  è  di  un'atmosfera,  ed  il  risultato 
resta  lo  stesso,  se  la  pressione  è  portata  a  due  o  tre  atmosfere. 

Colgo  l'occasione  di  esprimere  pubbliche  grazie,  oltre  ai  due 
signori  Professori  sopra  ricordati,  pure  all'ing.  Monticelli,  diret- 
tore delle  officine  elettrotecniche  nazionali  di  Pavia,  il  quale 
per  completare  diverse  esperienze  mise  a  mia  •lÌa|<osizìone  anche 
il  suo  stabilimento. 


Baldini  Francesco)  Fabbrica  concimi,  Pordenone  2  gennaio  i906. 

Banfl  prof.  Camillo,  Vimercate 2,?  febbraio  1S95. 

Baroni  dott.  HliiTanni,  Laboratorio  ili  ricerche  sulla 

seta,  via  Moscova  33,  Milano 8  marzo  1902. 

BmTMttò  ing.  Carlo,  via  S.  Andrea  b,  Milano  ...  9  maggio  1896. 

Bassi  Carlo,  Stabilimento  Biffi,  v.  Tortona  37,  Milano  t6  maggio  1895.- 

Batlflf1Ìadott.LiiÌfl,FabbTÌcadi  concimi,  Gas  te  llanza  4  febtn-aio  1899. 
Belasio  dott.  Riccardo,  Laboratorio    Centrale   delle 

Gabelle,  Roma 28  gennai»  1905, 


Uannau  prof.  Camillo,  Società  Italo- A  inerì  cau  a  dei 

petroli,  Koma 5  dicembre  1896. 

Helblgr  prof.  Demetrio,  villa  Lante  Oianicolo,  Roma  23  nooembre  1907. 
HelmaDa  Enrico  e  C,  via  0.  Cartiglia  26,  Milano  .  8  api-ile  1899. 

Hoepli  comm.  €lrlco,  Gallerìa  Be  Cristoforis,  Milano       19  giugno  1897. 


Kahn  Aron,  fabbrica  di  carte  fotografiche,  via  Giu- 
seppe Sirtorì  5,  Milano 

KOrner  prof.  dott.  cav.  uff,  Gugllelmoi  Laboratorìo 
di  chimica  organica,  della  K.  Scuola  superiore 
di  agricoltura,  via  Marsala  8,  Milano    ....'. 


iDTeml   dott.    Carlo^  Stabilimento  Erba,   vìa  Mar- 
sala 6,  Milano 


18  novemb.  1905. 


Lado  dott.  Carlo,  via  Passione  8,  Milano     .    .    .     .53  nooembre  1907. 

Lftndolt    dott.   Lnljrl 15  maggio  1895. 

La  Spada  dott.  Olorannl,  Oflicine  del  Gas  di  S.  Celso, 

Milano 22  febbraio  1908. 

Lepellt,  UolltUt  e  Gansser  (ditta),  via  Rosellini  2, 

Milano S3  novembre  1895. 

Lepetlt  dott.  cav.  Boberto,  via  C.  Porta  2,  Milano  23  novembre  1895. 
Levi    dott.  Camillo,    Laboratorio   per  le  esperienze 

sulla  carta,  piazza  Cavour  4,  Milano  ....  3  novembre  1900. 
UrrMghì  Angelo,  corso  Garibal  li  94,  Milano  .  .  .  28  gennaio  1905. 
Loeatelll  dott.  Mario,  Distillerie  Ilalìane,  Savona  .  14  febbraio  1903. 
IiOD8:hl  dott.  Achille,  via  Milano  166,  Genova    .    .  17  novembre  £900. 


stoppaci  dott.  Ermeuegrlldo^  Vicenza 23  febbraio  Ì895, 


Tarimrinf  ing.  Ciirlo,  stabilimento    De  Angeli,   alla 

Maddalena,  Milano 23  novembre  i895. 

Tobler  dott.  Osvar,  Agoano  (Pisa) 27  gennaio  1900. 

Tvnarnhlo  dott.  UlUKcpite,  via  Paleocapa  21,  Savona  22  marzo  1902. 

Tondanl  dott.  Carlo,  R.  Università,  Napoli      ...  7  maggio  1904. 

Trabulloni  dott.  Enrico,  vìa  Leopardi  29,  Milano   .  i6  maggio  1903. 

Trnlll  prof.  Ferruccio,  Scuola  di  commercio,  Venezia  il  maggio  i90t. 


esigilo  dott.  ingelo,  Dergano  (Milano) 7  gennaio  Ì899 


Taocarl  dott.  Sfarlo,  corso  Buenos  Aires  1,    Milano  ti  gennaio  1908. 

Tandone  Cliunfrance,  Codigoro  (Ferrara)      ....  3  giugno  1899. 

Tanomi  ing.  Loreoso,  via  Pr.  Umberto  8,  Milano     .  23  novembre  1895. 

VaDietlI  dott.  Lino,  Laboratorio  di  chimica  orga- 
nica, via  Marsala  8,  Milano 27  gennaio  1900. 

TenlnrUI  Vittorio,  via  Oredci  2,  Milano     ....  11  marzo  1899. 

Tenzaghl  Pietre,  Bnsto  Arsizio 19  maggio  1906. 

Tlearo  ing.  Edoardo,  via  S.  Vittore  Grande  ti,  Milano  19  maggio  1906. 

TlllaTecchia    prof.    Tiltorlo,    Laboratorio    centrale 

delle  Gabelle,  Roma 5  novembre  1898. 

TlBCOotl  di  Hodrone  conte  Giuseppe,  vìa  Cerva  44, 

Milano 17  dicembre  1904, 


nuli  prot  IHèM«rM«,  K.  tTalvsndtà,  Bologu  .    .  i8  dicembit  i899, 
Vttell  prat  fiBl4o,  GartierR  Centnle,  Corneto  Tar- 

qniniK  (Boma) gS  aprite  t89e. 

Jafil  ing.  Lnlglt  Foro  Bonaparts  70;  Milano  ...        25  aprite  1800. 
Tolp«to  dott  OlMfDto,  via  Larga  6,  Milano   ...      B4  marzo  i906. 


lanbellettl  dott.  Leopoldo,  piazsa  S.  Carlo,  Milano    23  febbraio  i896. 

Zamboni  Ce*arr,  Società  Portland  dell'Adriatico, 
Bergamo 

Zanetti  prof.  Tentar»,  Unione  concimi,  Viceoia  .    . 

Zappa  dott  Ettore,  corso  Buenos  Aires  S,  Milano  . 

Zararitt  dott  Giulio,  Gorle  (Bergamo) 

Zeeeklat  prof.  Flllppe,  R.  latitato  Tecnico,  Pavia  . 

ZMohini  prof.  ing.  cav.  Mario,  R.  Stazione  speri- 
mentale agraria,  via  Ormea  47,  Torino.    .    .    . 

ZMVnl  dott.  Menotti,  chimico-farmacista,  Monza 

Zlronl  dott.  Cesare,  via  Cernala  11,  Milano     .    . 


22  marxo  t902. 
4  dicembre  Ì897. 
23  febbraio  1895. 


4  lugUo  1896. 
23  febbraio  i 


BoHELLi  V.  —  Dosamento  del  torio  nelle  sabbie  monazitìcbe 
CoRNALBA  O.  ~  Una  costaate  chimica  del  latte  come  nuovo, 
più  sicuro   e    preciso    criterio   per  il  giadido  della  ge- 
nuinità del  latte 

Fascicolo  V-VI. 

Resoconto  delle  sedute 

Sansone  A.  —  SagU  espedienti  e  sulle  reazioni  più  impor- 
tanti applicate  recentemente  nella  stampa  e  nella  tintura 
del  cotone 

MouNARi  E.  e  Fbnaroli  P.  —  Una  nuova' reazione  dei  pe- 
troli       
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VOLUMK  XH.  -  FASC.  I  E  II. 

^C>>I>lA.mO.  —  Cronurri  «It-lla  S'U'-ir-tà.  -  ('oinunicaziuni  ori^iualì:  K.  Mollnari  t- 
E.  SoBflnl.  Contriltiito  allo  studio  degli  olii.  —  («.  rornalba.  RicercliG  sulla  maturazione 
dei  formaf^gi.  —  A.  Mfnln  <•  IV  Ue-Ster«nl,  Hicercho  sul  tonorc  in  inafjnesia  noi  cc- 
menti.  —  Kleuco  do!  Simì. 


l/AniBArlo  dclitt  Società  Chliiil««  di  NlUno  cure  !■  otto  fìmrleoll  al- 
,  1*MBB0  e  Tieno  diiitrMiMlto  irr«f  aUmiient»  al  KacI.  Pel  non  Soci  l'abboaa- 
I  Meato  conta  li.  10  p«r  l'Italia,  !..  lo  per  1*  KNtero.  Per  richieste  od 
!  altro  rlrolffeml  al  Segretario 

Ing.  Giuseppe  Appiani,  t^ia  Marsala^  8» 


MILANO 

TIPOGRAFIA     DEGLI     OPERAI     (SOCIETÀ     COOPERATIVA) 
Corto  Vittorio  Emauiielt  nhni.   t<i'ì6 
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VOIii:.MK  XIII.  -  FASC.  I  R  II. 

^OIVXM^R.rO.  —  Cromica  della  Società.  —  Kegoluuitnto  per  i  plichi  suj^pellati.  — 
Statuto  della  Sooietti  ('hinrii(;a  di  Milano.  —  Coniunica/ioni  ori>;iuali:  tilii8epp€  Cìlaiiull, 
Xuova  dispouizione  por  liereruiinare  Tunùdità  dtjlU-  libro  tessili.  —  P.  niirln«>lll,  Sullo 
cause  di  t-rrori  iueronti  al  iirocosso  KerntT-Wtdlor  por  la  ricorca  dulif*  basi  isouiere 
della  ehiuina  noi  solfato  di  r-hininii.  —  (ì.  (ìlanoll,  Contributo  all'analisi  dello  sete 
tinte.  —  0.  rornalbiy  La  Cf>ni)iosizionv  chimica  <Ud  latti-  del  Lodi^^iano  o  territori  fini- 
timi. —  A.  Coppadoro,  Sulla  formazione  elettrolitica  di  composti  perossigeuati  dello 
stagno.  —  Elenco  dei  soci. 


|.  I. 


j  l/Annuttrio  della  Koci<'tà  Chimica  di  Jillauo  «hre  In  otto  fiiNcicoll  al- 

PaMuo  •  Tieue  diiitrlliuito  frratnitRnirttte  al  Soci.  Pei  uon  Noci  Pabbona-  i 
I'  Mento    conta  L.  10  por  l'Italia,  h.  15    per  r  Kitf ro.  Per    richlente  od 
'■    altro  rlTolgeml  al  Segretario  m 

Tng,  GiuHepj}e  Appittni,  vili  M  tir  salila  S» 


MILANO 

Tll'OGKAKIA     UKCild     OPERAI     (SOCIETÀ     COOPKKATIVA) 

t'orno    ì'itfoi'iu    Enìftunrìe    Huni.    l'J-tf' 
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VOLUME  XIII.  -   FASC.  VII  E  Vili. 

ISO^XM^mO.  —  Cronaca  della  Società.  —  Comumcazioni  originali:  TImmbzo  Firn» 
L'industria  delle  terre  rare.  —  Laigl  Gabba,  Problema  dell'insegnamento  chimico- 
tecnologico.  —  6I«seppe  Gianoll,  Contributo  per  caratterizzare  le  sete  del  baco  dome- 
stico. —  0.  HorieUi^  La  denaturazione  dell'alcool  in  Italia. 


I/Auavarlo  della  Soeletà  Cblnlea  di  HlUao  esce  la  otto  fkscleoll  al- 
1*ABB0  e  vleae  dlttrfbnlto  grataltameate  al  Koel.  Pei  bob  Koel  l*abbOBa- 
biobCo  costa  L.  10  per  l'Italia,  L.  16  per  1* Estero.  Per  ricbieste  od 
altro  rlTolfersI  al  Segrstsrio 

lììg*  Giuseppe  Apxìianif  via  Marsala,  8* 


T 


MILANO 

TIPOGRAFIA     DEGLI    OPERAI    (SOCIETÀ    COOPERATIVA) 
ria  Spartaco,  6  (viale  P.  Romana) 

1907  r 
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VOI.II.MK  XIV.  -  FASC.  I  E  II. 

totO^XM^mO.  —  Cronaca  della  Società.  —  Comunicazioni  originali:  F.  Horaro,  So- 
lubilità dei  veri  e  falsi  tannati  di  cluoina.  —  E.  Mellnarlf  L* alimentazione  dei  bacili 
da  seta  con  taglia  parzialmente  di:iiutettata.  —  G.  CUniician,  La  chimica  organica 
negli  organismi.  —  A.  MeBOzzl,  Ricerche  nel  grappo  della  colesterina.  —  0.  fìlsnoU, 
Sulla  composizione  delle  benzine  per  gli  automobili. 


L*ABBaarÌo  della  Società  Chimica  di  nilaao  esca  la  otto  fliBeleoll  al-  1, 
ranno  e  tiene  dlitrlliulto  gratnltaniente  ai  Kocl.  Pel  nom  Soci  l'abbona-  i 
mento  cotta  L.  10  per  l'Italia,  L.  15  per  l'Estero.  Per  rlchieite  od  \\ 
altro  rlTOlgersI  al  Segretario 

JTfiir*  Giuseppe  Appiani^  via  Marsala,  8, 


MILANO 

TII'OOKAKIA     DKOl.l     OPERAI     (SOCIETÀ     COOPKKATIVA) 
Via  S2ìartaco,  G  (viale  I\  Romana) 

1908 
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VOLUME  XIV.  -  FASC.  V  E  VI. 

SOiM[ì\l.i%.li  XO*  —  Cronnra  della  Sociotù.  —  romiinicazioni  orip^iuHli  :  Antonio  Stniione, 
Sagli  espedienti  e  sullu  ro.ti/.ioni  più  importanti  applicate  recentemente  nella  stampa 
e  nella  tintura  del  cotone.  —  K.  MoUnarl  e  P.  Fenaroli,  Una  nuova  reazione  dei  petroli. 
—  6.  Carrara.  Sullo  stato  attuale  della  qui^'Stione  riguardante  la  scomposizione  degli 
atomi  e  la  trasformazione  degli  elcMnenti.  --  Carlo  GrlmaMI,  Influenza  sull'indice 
degli  licidi  grassi  volatili  di  alcune  sostanze  usate  x>or  la  conservazione  dei  grassi 
alimentari.  —  K.  Xollnarl  e  C.  Barosi,  I  prodotti  di  decomposizione  delTozonuro  del- 
l'acido oleico.  —  G,  Glanoli,  Dis])osizioni  per  sottrarrò  la  ma»^stranza  alle  emanazioni 
nocive  nelle  fabbriche  di  perfosfato. 


L^Ananarlo  della  Società  rhlmlca  di  Milano  enee  in  otto  fiirlcoli  ai- 
ranno  e  Tiene  distribuito  irrat ultamente  al  Soci.  Pei  non  Koel  l'abbona- 
monto  eosta  L.  10  per  l'ìtalla,  h.  15  per  rKstero.  Ter  richeste  od 
altro  rlvobcend  al  Sei^retario 

Ing.  OiuHeppe  Ajtpianif  i^ia  Marsala  S. 


MILANO 

TIPOGRAFI.X    DECJLl   OPERAI  (SOCIETÀ   COOPERATIVA) 

V'ut   Spnrtnro,    (>   yrlnìe   P.    Homnun) 
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VOLUME  XIII.  -   FASC.  VII  E  Vm. 

ISOJM^ULRIO.  —  Cronaca  della  Società.  —  Comunicazioni  originali:  Tiieernso  Vìm» 
L'industria  delle  terre  rare.   —   Lalgl   Gabba,   Problema  dell'insegnamento   chimico- 
tecnologico.  —  Gi«8epp«  OianoU,  Contributo  per  caratterizzare  le  sete  del  baco  dome- 
stico. —  0.  Morselli^  La  denaturazione  dell'alcool  in  Italia. 


L'AiiBaarlo  della  Società  Chlmlea  di  UIUbo  esce  la  otto  fkscleoll  ai- 
ranno  •  Tiene  dlstrfhalto  yrAtnltamente  al  Koei.  Pel  non  Soci  l'abbona- 
mento costa  L.  10  per  l'Italia,  L.  16  per  l'Kstero.  Per  richiesto  od 
altro  rlTolfersI  al  8ef retarlo 

It^f*  Giuseppe  Appiani^  via  Ma/rsalaf  8, 


MILANO 

TIPOQRAPIA    DBQLI    OPERAI    (SOCIETÀ    COOPERATIVA) 
Via  Spartaco,  6  {unaU  P,  Romana) 

1907  f 
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VOmiK  XIV.  -  FASC.  I  E  II. 

l&K>^XAlj^RIO.  —  Cronaca  della  Società.  —  Comuuicazioni  originali:  F.  Muraro,  So- 
lubilità dei  veri  e  falsi  tannati  di  chioina.  —  E.  Mellnarl,  L'alimentazione  dei  bachi 
da  seta  con  faglia  parzialmente  di:>infottata.  —  G.  ClAnilciaD,  La  chimica  organica 
negli  organismi.  —  A.  Menozzl,  Ricerche  nel  grappo  della  colesterina.  —  G.  GIsnoli, 
Sulla  composizione  delle  benzine  per  gli  automobili. 


L^Annaario  della  Società  Chimica  di  Blllaao  eaea  la  otto  Ikieleoll  ai-  Ij 
Taano  e  viene  dlstrlliulto  grainitamente  al  Soci.  Poi  bob  Soci  l'abboaa- 
mento    costa  L.  10  per  l'Italia,  L.  15  per  1* Evtero.  Par    richieste  od 
altro  rlTolgersI  ai  Segretario 

JTiiir*  Giuseppe  Appiani,  via  Marsala,  8, 


MILANO 

TIPOOKAKIA     DKOM     OPERAI     (SOCIETÀ     COOPERATIVA) 
Via  Sparlacot  0  ivìaU  I\  Romana) 
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VOLIIJIK  \1V.  -  FAS(\  VII  E  Vili. 

?SO^X>I  A  l^rO*  —    <'rimu('H  doli»  Soriotà.    —    (?omiinicHsioni  originHli:   F.    .!•>■••«, 

A  proposito  iIvIJh  rÌHp<ista  do\  dott.  nigiuelli  hIIh  ijiìh  nota  sulla  **SolubilitA  dei  veri 
e  falsi  tuimiitt  dì  chìniua  ..  —  Canilllo  Xaiaelll.  L'iiKiiistria  dei  derivati  del  cianogeno 
ilairazoto  Htmostbritro.  —  K.  BeUslo.  Analisi  dell'argentana  per  via  elettrolitica.  — 
(iIÌbo  Pollafcl,  Axlouo  cutalitiirn  del  carbonato  di  poiiissio  suira/.otazione  del  carburo 
di  oalrio.  -  -  G.  Cllaooli.  Pnil'lnnii  chiinioi  rlio  riguardano  la  l'onsorvazione  delle  opera 
d'art-o.  -  a.  Uianolf,  Suiriinpìogo  dol  minerale  di  solfo  nella  preparasione  deU*aoi4o 
solforico.  —  L'usi  atomici  stahilìti  dalla  Comniissiono  della  Società  Chimica  tedesca 
pur  l'anno  li*)!)  (O  =    1»»  .         Klenr.o  Hei  So»:i.  --  Indice. 


L*Annuarlu  «iella  so«*ietà  Chimica  di  Silano  esce  In  otto  fkscleoll  al-  , 

Tanuo  o  Tiene  iliKtrIliulto  irratolt-amente  al  Soci.  I*ei  non  Soci  l*abl>ona-  .1 

mento  c<iNta  L.    IO    iter    Tltalla,    L.    l'i   per   l'KHterv.    l'er  rifheate  oi  j 
altro  rlvolirer^l  al  Secretarlo 

//!(/.  Giuseppi^  Appiani,  viti  Mur stila  &• 


MILANO 

rHM)(iil.\KI\    r>K<lM    OTEKAl   I SOCIKTÀ    COoPKRATIVA 

l'iif    S'f.iif'f.rrn,     fi    '  r'itil,'    I\    Iii'ni*t/44ì) 
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